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مرحلة جديدة على طريق المجد 
د بعد لحظات سوف تبدأ نهضتنا المباركة مرحلة جديدة من 
مسیرتها الظافرة التی حققت بالجد والثابرة خلال ريع قرن 
من الزمان انجازات عظيمة نفخر بها جمیعا. وهی مرحلة 
مسكونة بالآمال العراض, مشحونة بالتحدیات الثقال؛ 
تقتضي منکم عزما امضی؛ وساعدا اقوی؛ وفکرا اصفی 
وانقى؛ .. مرحلة تحتاج إلى عمل أكبر؛ وجهد اكثر؛ وتفان في 
خدمة الوطن اشد وأظهر. فيا أبناء عمان الطاهرة في كل 
مكان.. يا جنودها البواسل في كل ميدان.. استعدوا - بارك 


الله فيكم - لمواصلة المسيرة بكل عزم واصرار وقوة ومضاء؛ 
فعمان بحاجة إلى المزيد من البذل والعطاء؛ والتضحية 


والضداء وا لعمل الجاد المشمر البناء. لذلك فاننا ندعوكم 
مجدداً - من أجل عمان الستقبل - إلى الزید من التعاون 
والتضامن, والتساند والتعماضد والتفاهم والتلاحم 
والحب والاخاء ». 
من خطاب حضرءة صاحب الجلاله 
السلطان قابوس بن سعید العظم 
40/\\/\A‏ 


مع اشراقة فجر جديد لمرحلة مضيئة اخرى من مراحل مسيرة النهضة المباركة 
بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد العظم, تقف Glee)‏ قابوس) 
شامخة مرفوعة الهامه, تفاخر باعتزاز Las‏ تحقق خلال السنوات الست والعشرين 
الماضية في شتى المجالات؛ وعلى كل المستويات مكللا بالجهد والتفاني والعطاء؛ ومعززاً 
بالارادة والعزيمة والوفاء لقائد المسيرة - حفظه الله -. 

وعندما تصبح الانجازات والتحولات الكبرى واقعاً مماشاً ينبض بالحركة؛ وحقيقة 
ملموسة تمم بلعم الخير على قمم الجبال, وفي بطون الودیان؛ على امتداد السهول؛ وفي 
عمق الصحاري. واينما يتطلع الانسان؛ فإن محاولات التمبير عنها تظل Leg‏ من 
الاجتهاد لتلمس ابعاد نهضة وطن؛ وطافات وابداعات شعب؛ پنطلق بقوة وثقة؛ خلف 
قيادته الرشيدة ليلحق بركب الحضارة الانسانية؛ مسلحا بتراث عميق؛ وبرصيد حضاري 
ضخم: وهوية وطنية راسخه؛ وبوعي مخلص مدرك لاهمية حركة التاريخ.. وتفاعلات 
الحاضر.. وتطلعات المستقبل. 

إن (عمان 44( الذى تضعه وزارة الإعلام بين يدى القارىء الكريم هو اطلالة سريعة 
على عصر النهضة العمائية الحديثة التى تدخل الآن مرحلتها الثائية للانطلاق إلى آفاق 
الفرن القادم؛ ومن ثم فإنه يسعى پاختصار شدید إلى ایضاح البادیء والفیم والسیاسات 
التی جمل منها چلالة السلطان العظم - - حفظه الله - اساسا Lu‏ ودليلاً ملهماء 
للمسپرة الشاملة في كل موقع ولاي زمان. 

وبينما تنطلق (عمان) بثقة وافند قندار لبناء غد أفضل لابنائها ولتمزیز الأمن والاستقرار 
من حولها: فإنها تستهضر Lis‏ دوراً واسهاماً ايجابياً طالما اضطلعت به فى مراحل 
تاريخيه مختلفة, كما تستمد من جلالة القائد الفدی - ola)‏ الله - وضوح الرؤية؛ وبعد 
اللظر, وسداد الحکمه, وصدق العزم.. وهي ماضية في بناء اليوم البهر بالاعجاز وفي 
استشراق الفد الواعد بالمزيد من الانجاز, 


وزارة الإعلام 


Kerr oP ere ۳۵۲ O ger per en 


PP ies gî CF جر چا‎ Te درو و و نو‎ 
men DEP OCs Ra یو تب مب‎ 


MARIDO تسم‎ pere 


3 


So 


7ع 


Kar 


| 


$ - ۳ 
القالا:‎ wal 
(lool وانطلاف‎ amo 

بالرغم من أن خمسة وعشرين Lolo‏ هى فترة زمنية قصيرة فى عمر الشعوب, 
فضلاً عن أنها لا تمثل سوى برهة بمقياس التطور الاجتماعي والحضاري, الا أن 
السكوات الخشن والعشرين ال IIND ale tas dis isa‏ 
السلطان قابوس بن سعيد العظم مقالید الحکم في عمان وحتى ple‏ ۱۹۹۵ كانت 
مرحلة زاهرة وثرية بكل المقاييس لأبناء هذه الأرض الطيبة. 

وبالرغم مما تخلل هذه المرحلة من ظروف انتقالية بين ما كانت فيه عمان قبل 
عام ۱۹۷۰ من عزلة وافتقار حتى لمقومات الحياة فى حدودها الدنياء وبين مسيرة 
الخير التى انطلقت تهدم أسوار العزلة» وتعيد الأمن والطمأنينة إلى النفوس, وتشرك 
الواطن ف بناء حاضره ومستقبله. وتشيد صرح نهضة وطنية شاملة؛ فإن مرحلة 
السنوات الخمس والعشرين الماضية والتى تشكل المرحلة الأولى للثنمية الوطنية 


كانت بمثابة مرحلة اکتمال البناء الوطنى بكل اسسه وعناصره وتشييد دولة' 


عصرية فتيه استعادت للمواطن دوره وثقته في يومه وغده وشيدت أساسا 
حضاريا للتنمية الوطنية, واستعادت glad‏ الوطن مکانها ومکانتها ومجدها بين 
الأمم والشعوب. ومن ثم عادت عمان الآن منارة عالية تهدى إلى السلام 
والاستقرار ونقطة اشعاع حضارى ف هذه الماطقة الحيوية, ونموذجا للتنمية 
الحضارية المتكاملة التى استطاعت بفضل توجيهات صاحب الجلالة السلطان 
قابوس ball‏ ان تحل المعادلة الصعبة للتنمية الوطنية من خلال المحافظة على 
هويتها وتقاليدها العريقة وخصوصية شخصيتها المتميزة من ناحية وبين الاخذ 
بكل سبل التطور والتقدم العلمى والتقنى التى عرفها العلم من ناحية شانپة, dy‏ 
نفس الوقت الاحتواء النشط للآثار الجانبية لعملية التحديث من ناحية ¿BUS‏ 

lago - ۱۹۷۰ قطع جلالة السلطان المعظم عندما تولى مقاليد الحكم عام‎ vil 
ببناء دولة عصرية تقوم على الترابط والمشاركة بين الحكومة والمواطنين وعلى تكامل‎ 
جهودهم ومن ثم وضع جلالته أحد آهم أسس الدولة العصرية العمانية وهو‎ 
التعاون والمشاركة لأنه «بدون التعاون بين الحكومة والشعب لن نستطيع أن‎ 
نبنى بلادنا بالسرعة الضرورية للخروج بها من التخلف الذى عانت منه هزه‎ 
المشاركة‎ Lasa) المدة الطويلة». وبالفعل مثل هذا الأساس أى بالاحرى هذا المبدا‎ 
لوطنية) ملمحاً ممیزا لعملية البناء الوطنى خلال السنوات الماضية. وقد اكد‎ 
على ذلك ف خطابه ف العيد الوطنى الأول بقوله «خطتذا في‎ —dil جلالته -حفظه‎ 
الداخل أن نبنی بلدنا ونوفر لجميع أهله الحياة المرفهة والعيش الكريم وهذه‎ 
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غاية لايمكن تحقيقها الا عن طريق مشاركة 
أبناء الشعب فى تحمل اعباء المسؤولية ومهمة 
البناء. ولقد فتحنا أبوابنا لمواطنيذا 9 سبيل 
الوصول إلى هذه الغاية وسوف نعمل جادين 
على تثبيت asa‏ ديموقراطى عادل فى بلادنا ی 
اطار واقعنا العماني العربى وحسب تقاليد 
وعادات مجتمعنا جاعلين نصب اعيننا تعاليم 
الإسلام الذى ينير لنا السبيل دائمأ». 

ومن خلال هذه الرؤية الاستراتيجية العميقة 
حدد جلالة القائد المفدى النهج العمانى وأوضح 
معالم الطريق الذى سارت فيه مسيرة النهضة 
العمانية بتفاعل واتصال منقطع النظير بين القيادة 
والمواطنين. 

ومن المؤكد أن ما تحقق على هذه الأرض 
الطيبة خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية 
ما كان يمكن أن يتحقق لولا أن قيض الله لعمان 
قائدها ومفجر طاقاتها وباعث نهضتها الحديثة 


حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم بفكره الاستراتيجي 
ووعيه العميق بجوهر التاريخ وحركة التطور العمانی بوجه خاص والانسانی 
بوجه ple‏ ولیس غریبا أن يعنى جلالته ليس فقط بالاسس والبادیء التى تحكم 
بناء الصرح الشامخ للتنمية ولكن Lat‏ بتفاصيل دقيقة أحيانا ولكنها ذات دلالة 
بالنسبة للمواطن والوطن. 

ولد حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم فى ۱۸ نوفمبر 
عام ۱۹۶۰ فى مدينة صلالة بمحافظة ظفار (الوافق ۱۸ شوال (ANYON‏ حيث 
تلقى تعليم اللغة العربية والمبادىء الدينية على أيدى اساتذه متخصصين اختارهم 
والده -رحمه Al‏ كما درس المرحلة الابتدائية فى الدرسة السعيدية بصلالة. dy‏ 
سبتمبر عام 1168م ارسله والده إلى بریطانیا حيث واصل تعليمه في احدى 
الدارس الخاصة فى «سافوك». وف عام ١١۷۹/٠١۹١۰‏ التحق جلالة السلطان 
المعظم بالأكاديمية العسكرية الملكية فى «سانت هيرست» حيث أمضى فيها عامين, 
وهی الدة المقررة للتدريب» درس خلالها العلوم العسكرية وتخرج برتبة «ملازم 
ثان». ثم انضم إلى احدى الكتائب العاملة ف المانيا الاتحادية انذاك لمدة ستة اشهر 
مارس خلالها العمل العسکری, بعدها عاد جلالته إلى بريطانيا حيث تلقى تدریباً فى 
أسلوب الإدارة فى الحكومة المحلية هناك. ثم قام بجولة استطلاعية في عدد من 
الدول استغرقت GIG‏ اشهر عاد بعدها إلى البلاد فى عام 9514١/87١اه.‏ 

وعلى امتداد السنوات الست التالية تعمق جلالته فى دراسة الدين الإسلامى 
وكل ما يتصل بتاريخ وحضارة عمان دولة وشعباً وعلى مر العصور. 

وقد اشار جلالة السلطان المعظم فى ابريل من العام الاضي إلى انه «كان اصرار 
والدي على دراسة ديني وتاريخ وثقافة بلادي لها عظيم الأثر فى توسيع 
مداركي ووعيي بمسؤولياتي تجاه شعبي والانسائية عموما.. وكذلك استفدت 
من التعليم الغربي وخضعت لحياة الجندية. [ly‏ كانت لدى الفرصة 
للاستفادة من قراءة الافكار السياسية والفلسفيه للعديد من مفكرى العالم 
المشهورين». 

جدير بالذكر أن لجلالته اهفتمامات واسعة بالدين Gl;‏ والأدب والتاريخ 
والفلك وشؤون البيئةء ومن هوايات جلالته ركوب البحر والفروسية والرماية 
والرحلات البریة. 


وعندما تولى جلالة السلطان المعظم مقاليد الحكم فى عام ۱۹۷۰ كانت لديه 4 


رؤية واضحة ومحددة الملامح ليس فقط لواقع المجتمع العمانی, ولكن Last‏ لمجمل 
الظروف الحيطة به اقلیمپاً ودولياً ولسبل النهوض به ومواجهة التحديات العديدة 
داخل الوطن وخارجه. 

وف الوقت الذى احتل فيه تحقيق الوحدة الوطنية, ومد سيطرة الدولة على كل 
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ملحمة الفرحه . 
بلقاء القائد المفدى : 
يسطرها ابناء (ولاي3 

) بمناسبة 
تشريف چلال 
السلطان المعظم 
للولاية. 


ترابها الوطنى وتحقيق 

التتاش- باق deal lly,‏ ين 

مناطقها وابنائها أولوية أولى 

aja dl جلالته -حفظه‎ (sul 

لم تكن مصادفة أن Obs‏ 

جلالته فى التاسع من 

أغسطس ۱۹۷۰ء أى بعد 

أسبوعين من توليه الحكم . 

«من الآن فصاعداً ستعرف 

أرضنا العزيزة بساسم 

سلطنة عمان. أن اعتقادنا 

بان هذا pull‏ بداية لعهد 

جدید متنور ورمز لعزمنا 
a‏ 
نطفه السامي ابناء مسيرتئنا نحو النقدم.. فالكل 
عبه الوق rule‏ شعن واحد مستقبلاً 
شفالاث عيد ۰ 1 
ضحى المبارك. ومصیرا». ومع وضع نهاية 


لحركة التمرد فى ظفار فى ١١‏ ديسمير 191/5 انطلقت مسيرة التنمية الوطنية بخطى 
أسرع لبناء واقع اجتماعى واقتصادى وسياسى جديد حيث تحقق للسلطنة الأمن 
والاستقرار والترابط والتكافل الوطنى فى وحده راسخة ومتماسكة على نحو لم 
يشهده التاريخ العماني من قبل في عمق الحفاظ على الانسان العمانى والعمل من 
أجل عزته وكرامته ورفاهيته ووضعه موضع الشريك الكامل للحكومة فى جهودها 
لبناء الدولة العصرية. 

وعلى امتداد الخطط الخمسية الأربع للتنمية 0-1AVY)‏ 144( تحققت نقلة 
نوعيه ضخمة على المستوى الوطنی, فى كل الميادين وق مختلف مناطق وولايات 
السلطنة وعلى god‏ أكملت معه البلاد المرحلة الأولى للتنمية بعد أن Lago‏ لها الآن 
جيل کامل, ely‏ وقادر على العمل والعطاء والنهوض بمتطلبات البناء والتنمية فى 
المرحلة الجديدة. 

ومن المؤكد أن ذلك ما كان يمكن ان يتحقق سوى بفضل توجيهات جلالة 
القائد المفدى التى تمكنت ليس فقط من تفجير الطاقات الوطنية وحشدها وتوجيهها 
ف الاتجاه الصحیح, ولكن Last‏ من الاخذ بالمفهوم الحضاري للتنمية الوطنية وهو 
المفهوم الذى يرتكز على القيمة التى يمثلها الفرد والدور الحيوى للعنصر seg pall‏ 
وق هذا المجال أكد جلالته بمناسبة انعقاد مؤتمر الرؤية المستقبلية للاقتصاد 
العماني ۰ فى يونيى من العام الماضى على ان «الثئمية ليس بغاية في حد 
ذاتها وائما هی من dol‏ بناء الانسان الذى هو اداتها وصانعها. ومن ثم 
ينبغي الا تتوقف عند مفهوم تحقيق ثروة مادية وبناء اقتصاد مننوع. بل 
عليها أن تتعدى ذلك إلى تكوين الواطن القادر على الاسهام بجداره ووعی Y‏ 
مسيرة النماء والبناء الشامل وذلك من خلال تطويسر قدراته الفنية والمهنية 
وحفز طاقاته الابداعية والعلمية وصفل مهاراته المتنوعة وتوجيه كل ذلك 
نحو خدمة الوطن وسعادة المواطنين». 

وإذا كانت صيغ ومدى وعمق المشاركة بين الحكومة والواطنین قد تنوعت 
واتسعت وتعددت خلال المرحلة الأولى للتئمية الوطنبة, سواء من خلال المجلس 
الاستشارى للدولة أى من خلال مجلس الشورى ill‏ پنسم ويتعمق دوره ويؤكد 
مصداقيته وقدرته على الاسهام فى توجيه التنمية وأثرائها Lago‏ بعد يوم أو من 
خلال الجولات السنوية السامية التى يقوم بها جلالة السلطان المعظم فى مختلف 
مناطق وولايات السلطنةء فإن المرحلة الثانية من التنمية الوطنية والتى اعلن جلالته 
-حفظه ال عن تدشینها فى خطابه بمناسبة العید الوطنى الخامس والعشرین 
الجید -اليوبيل الفضی- ترتکز فى الواقع على قدر اکبر واعمق للمشارکة, qe y‏ 
nn‏ يمارسه ويقسوم به الواطن فى عملية التنمية والبناء الوطنی وعلى كل 

تویات. 
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ه جلالة السلطان 
المعظم يتفضل 
باستقبال ابناثه 
المواطتين المهنئين 
بعيد الاضحی المبارك 
في (ولاية صحم). 


ومن المؤكد انه ليس من المصادفة ان تجىء احتفالات العيد الوطنى السادس 
والعشرين المجيد هذا العام كاطلالة عمانية حديثة على بحار العالم. فاطلالة عمان 
الحديثة فى أول سنوات المرحلة الثانية من التنمية الوطنية وهی المرحلة التى 
تتواكب مع خطة التنمية الخمسية الخامسة (۲۰۰۰-۱۹۹) ليست ف الحقيقة 
اطلالة المستكشف حديث العهد بالبحرء أو الفتنون به, ولكنها اطلالة الشغوف 
بالبحر الذى خبره وسبر اغواره عبر قرون Bure‏ ومن وضع خرائطه وقاد 
الآخرين فى مجاهلة لفترات طويلة. كما انها اطلالة من ترك بصماته القوية التى 
لايمحوها الزمن أو مرور السنوات على صفحة مياهه الهادرة. ومن ثم OB‏ 
احتفالات صور تمثل اطلالة Liles‏ ذات مغزى عميق تؤكد فى جانب منها الدور 
البحرى الريادى للسلطنة منذ أقدم العصور Leste‏ كان الأسطول العمانی واحداً 
من اشهر واكبر الأساطيل في الحیط الهندي وبحر العرب. وجدير بالذكر أن 
الوانیء والثغور العمانية تتحول الآن إلى قلاع صناعية ضخمة؛ ففى صور يجرى 
الاعداد لإنشاء مصنع تسييل الغاز الطبيعى الذى يتكلف ما يزيد على ستة مليارات 
دولار. وق صلالة يجرى تطوير ميناء ريسوت ليستقبل أكبر سفن الحاويات التى 
عرفها العالم dy‏ صحار يجرى الاعداد لإنشاء مجمع البتروکیماویات ومصنع 
الألومنيوم وغيره من الصانم. ومن ثم استطاعت الموانى العمانية أن تطور نفسها 
كذلك, 


9۷ AV كمان‎ 


ولعل مماله دلالة كبيرة أن النشاط البحرى الغمانی قديماً وحديثاء وهو نشاط 
حظى دوم بتقدير القوی البحرية المؤشرة ف العصور الختلفة, كان يتسم دوم 
بالايجابية والبعد الحضاري, فهو نشاط خير يدعم التواصل بين الشعب العمانى 
والشعوب الاخری ف أفريقيا والشرق ويقوم على تبادل النافع والخيرات والتفاعل 
JU‏ مع الشعوب الأخرى ومن ثم لم يكن Lad‏ أن تصل السفن العمانية ليس 
فقط إلى ممباسا وكلوة فى شرق أفريقيا أو إلى بومباى ومدراس فى شبه القارة 
الهندية وكانتون فى الصين ولكنها وصلت كذلك إلى السواحل الشرقية والغربية 
للبحر التوسط, كما بلغت نيويورك حاملة أول سفير عربى هو أحمد بن النعمان 
إلى الولايات المتحدة فى اواخر القرن الثامن عشر. 
وإذا كانت السفينة السلطانية «فلك السلامة» حملت خبراء اليونسكو- بأمر من 
جلالة السلطان المعظم- لاستكشاف طرق الحرير أو بالاحرى طرق التواصل بين 
شعوب وحضارات العالم القديم» فقد قامت السفينة «شباب عمان» برحلات عديدة 
حول العالم كما نقلت مجموعات من شباب دول الجلس فى رحلات بحرية بين 
موانیه دول الجلس. 
جدیر بالذکر أن الاحتفالات بالعید الوطنی السادس والعشرین المجيد فى مدينة 
صور التى انطلقت منها اشرعة السلام العمانية إلى مختلف الدول تعبر فى جانپ 
منها عن الاهتمام الذى پولیه حضرة صاحب الجلالة السلطان العظم بركيزة 


چ لوحه بانورامیا 
صادقة الكعبير y‏ 
(مهرجان الطلبة) 
الذى احتضنه 
ان ae‏ 
الرياضي) y‏ بوش 
ضمن احتفالات Mal‏ 
بالیوبیل الفضي. 


»> جلالة السلطان 
المعظم يشهد حفل 
(مهرجان الطلبة) 
بمناسبة العيد 
الوطني الخامس 
والعشرین الجید. 


أساسية من ركائز 
الجيوبولتيك العمانية قديماً 
baso‏ حيث لعب البحر دور 
حيويا فى السياسة العمانية في 
کل عصور التاریخ العمانی 
القدیم والحدیث على السواء. 
وبينما تکس الاهتمام 
العماني المتزايد بدول المحيط 
الهندى, فإنها تمثل بالتأكيد 
دعوة لأبناء الجيل الجديد فى 
همان للإنطلاق نحو البحر 
لمعاودة ارتياده مرة أخرى 
بكفاءة وفعالية لاستثماره 
واستغلاله استعادة لتاريخ 
بحرى عريق ولاشرعة عمائية 
فرضت احترامها فى كل بحار 


العالم. 
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ومع اکتمال المرحلة الأولى للتنمية الوطنية والدخول إلى المرحلة الثانية منها 
والتى تستمر حتى عام ۲۰۲۰ tla‏ خطاب چلالة السلطان المعظم فى العيد الوطنی 
الخامس والعشرين المجيد -اليوبيل الفضي- ليكون علامة بارزة على طريق مسيرة 
الخير على هذه الأرض الطيبة. مثمنا لما تم تحقيقه ف المرحلة الأولى وباعثاً الامل 
ومحدداً لأسس الانطلاق بعمان لتواكب ما يجرى حولها من متغيرات ولتدخل بقوة 
Gy "‏ وعزم كبير إلى القرن الحادى والعشرين. 

لقد أكد جلالته على ان ما تحقق ف الفثرة السابقة.. هو أمر لايجهله أحد ولا 
يمارى فيه الا مکابر. Gly‏ فى الرحلة الماضية من عمر النهضة العمانية الحديثة 
خضنا تجربة رائدة فى مضمار التنمية الشاملة وقد أثرت هذه التجربة las‏ 
واتاحت لنا استنباط كثير من الوسائل لمواجهة الصاعب والعقبات والمعوقسات 
العديدة التى اكتنفت طريق البناء والتعمير من الطبيعى والضرورى الاستفادة بها 

وتوظيفها لخدمة التنمية فى المرحلة القادمة. 
وبالرغم من الدور المحوري لجلالة القائد المعظم al en‏ في تحديد 
السار وارساء أسس البناء العصرى للدولة العمانية وقبادته وتوجيهه الا أن 
جلالته -حفظه ال أكد وبشكل ينطوى على دلالة كبيرة على دور الواطن 
بشارکته أمس واليوم وغداً. gay‏ ما يعكس فلسفة جلالته فى هذا المجال وثقته 
. المحدودة ف أبناء الشعب الوق. فقد اشار جلالته إلى أن «أما ما ينبغى أن 
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ھ لوحا ys pue y‏ 
وروعة الاداء GAL‏ 
الموسيقية العسكرية 
y‏ حفل (استعراض 

التاتو) الذي اقيم 
بمیدان الفتح, 


Au gal ad 
Y صهوات الخيل‎ 
حفل (الفروسية)‎ 
بمئاسية العيد‎ 


الوطني المجيد, 
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نذكره بل ان نتذكره Cathy‏ ونتدبره فهو أن كل تلك النجزات لم تكن لتتحقق 
على أرض الواقع Y gl‏ الجهد المضنى والعمل الشاق والعزم الأكيد الصادق الذی 
اظهره أبناء هذا الوطن فى سعيهم الدؤوب من أجل اللحاق بركب الحضارة 
والتقدم. لذلك فإنه يكون من واجب كل عماني مخلص ان يحافظ على هذه 
النجزات وان يعمل على صيانتها وحمايتها من كل ما من شانه Jl)‏ منها. 

لقد شاركتم جميعاً ايها المواطنون فى صياغة التاريخ الحديث لعمان خلال 
الأعوام المنصرمة؛ كل من موقعه وحسب قدرانه وامكاناته, كما أسهمتم 3 
وضع لبنات ذلك الستقبل الذى ننشده ونستشرف آفاقه, ونحن على بقن من 
أن الأجيال القادمة سوف تحمد لكم ما صنعتم.. فانتم الرواد الذين شقوا 
الطريق». 

والمؤكد أن هذا التثمين الرفيع من جانب جلالة القائد لاسهام المواطن العمانی 
فى عملية البناء والتنمية خلال السنوات الخمس والعشرين الاضپة, وهو تثمين من 
شأنه أن يزيد من تفانی وحب وتقدير وولاء أبناء هذا السوطن لجلالة القائد الذى 
اعطاه كل وقته وجهده وفكره Gulley‏ ليس جديدا فى العلاقة المفتوحة بين جلالته 
بنائه ولكنه يمثل ف الواقع سمة من سمات هذه العلاقة المتميزة. 

وعلى أساس من معطيات المرحلة الأولى للتنمية الوطنية ووفاء بالعهد الذى 
لعه جلالته عام ۱۹۷۰ اعلن جلالته عن عهد وميثاق للمرحلة الثانية للتنمية 
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ؤرصورة تجسد 

صدق الوفاء والولاء 
will‏ المفدى برسمها 
ابنام الوطن الاوفياء 
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الوطنية وذلك بقوله «بعد لحظات سوف تبدأ نهضننا المباركة مرحلة جديدة 


من مسيرتها الظافرة التى حققت- بالجد والمثابرة خلال ربع قرن من الزمان- 
انجازات Lae‏ نفخر بها جميعا وهی مرحلة مسكونة بالآمال العراض, 
مشحونة بالتحديات الثقال تفتضى منكم عزماً آمضی, وساعداً أقوى, وفکر] 
اصفی وانقی» مرحلة تحتاج إلى عمل أكبرء وجهد أكثرء وتفان y‏ خدمة الوطن 
أشد واظهر». واطلق جلالة القائد المفدى نداءه الذى تردد فى جنبات هذه الأرض 
الطيبة «فيا أبناء عمان الطاهرة y‏ كل مكان؛ يا جنودها البواسل فى كل ميدانء 
استعدوا -بارك الله فيكم- لمواصلة المسيرة بكل عزم واصرار وقوة ومضاء 
فعمان بحاجة إلى المزيد من البذل والعطاء والتضحية والفداء والعمل الجاد 
المثمر البناء. لذلك فإننا ندعوکم مجدداً من أجل عمان الستقبل إلى المزيد من 
التعاون والنضامن والنساند والتعاضد والتفاهم والتلاحم والحب والاخاء.. 
ومن هذا المنطلق هيا بنا نجده العهد ونبدا معا باسم الله وعلى بركة الله 
ویعون من الله هذه المرحلة الجديدة من تاريخ عمان, . انه عهد «¿liso y‏ وق 
ضوء ذلك دخلت همان مع بدء خطة التنمية الخمسية الخامسة (Vero VAGA)‏ 
المرحلة الثانية في تنميتها الوطنية.. بفكر واضح ورؤية AGL‏ وبأسس حددها 
جلالته dil dada‏ بدقة وبعد نظر عميقين 

وقد تواكب مع ذلك اعداد الاقتصاد الوطنى لتطلبات تلك المرحلة من خلال ما 
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اسفر عنه مؤتمر الرؤية الستقبلية للاقتصاد العماني ۲۰۲۰ وعلى نحو يعطى 
القطاع الخاص العماني دور اکبر وأوسع فى عملية التنميسة وبمشاركة أرحب 
واعمق للمواطن فى مختلف مجالات العمل الوطني ویلعب مجلس الشوری العمانی 
دور حیویاً فى هذا المجال فى اطار الحفاظ على خصوصية الجتمع العمانی وتقالیده 
وشخصیته المميزة. ومن ثم تنطلق glee‏ متمتعة JS‏ عناصم القوة والنجاح من 
قيادة حكيمة ورؤية استراتيجية واضحة ومشاركة فاعلة من جانب الواطنین 
وعلاقة حميمة وثرية ومفتوحة بين القيادة والواطن ف كل الاوقات وق كل الواقع, 
لتدخل إلى القرن القادم وتضیف الزید من النجاحات على الستوی الوطنی ومزيدا 
من التقدم والأزدهار للمواطن. 

ومن الطبيعي أن یتواکب مع ذلك كله Alles‏ ودور سپاسی نشط ومؤشر سواء 
على الستوی الخليجي أو العربي أو السدولی پستند على رؤية سياسبة متكاملة 
اتسمت بالديناميكية والوضوح والصراحة ف التعامل مع مختلف القضایا 
والتطورات وبالحرص الدائم كذلك على بذل كل جهد ممكن من أجل تحقيق السلام 
والامن والاستقرار ومزيد من التعاون مع الشعوب والدول الشقيقة والصديقة 
تحقيقاً للمصالح المتبادلة ودعماً للعلاقات الطيبة على أساس من الاحترام المتبادل 
وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول الأخرى. 

وف اطار «مذهب السلام» الذى امنت به السلطنة واخذها بالحوار السلمى 
الايجابي والموضوعي لحل مختلف القضايا بالوسائل السلمية, ضيربت السلطنة 
المثل الرة تلو الاخرى فى علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة سواء فى حل 
مشكلات الحدود حلأ سلميا يعزز من علاقات التواصل ويحولها إلى جسور خير 
ممدودة بين الاشقاء, أى بالنسبة لدعم العمل الخليجي من داخل مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية وعلى المستوى الثنائي, وكذلك بذل كل الجهود Sal‏ 
لتشجيع عملية السلام ف الشرق الاوسط واستعادة التضامن العربى وتفعيل 
الجامعة العربية. 

وف هذا المجال اشار جلالة السلطان قابوس العظم إلى أنه «حافظنا Cath‏ 
خلال المرحلة الماضية على مبادثنا السياسية ومواقفنا BLAM‏ النابعة من 
قناعاتنا وتقديراتنا الدقيقة للمسائل الاقليمية والدولية فقمنا بتوئیق عرى 
الأخوة والتعاون مع الدول العربية والإسلامية كما Lilas‏ على تاكيد اواصر 
لصداقة مع جميع الدول والشعوب». 

جدير بالمذكر أن السلطنة التى استضافت القمة السادسة عشرة لاصحاب 
الجلالة والسمو قادة دول المجلس فى ديسمبر ۱۹۹۵ نجحث عبر جهودها الخيرة 
ومساعيها الحميدة فى التغلب على كل ما علق بالعلاقات الثنائية بين دول الجلس, 
كما اقترحت أن يتم تولى منصب الأمين العام لجلس التعاون وفقا للحروف 
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٩‏ جلالة السلطان 
العظم Y‏ لاء اخوي 
مع آخبه خادم 
الحرمين الشریفين 
الملك فهد بن 
مبدالعزيز آل سعود, 


< صاحب الجلالة 
السلطان المعظم ف 
حديث ودي مع أخيه 
„als‏ السمو الشيخ 
زايد بن سلطان أل 
نهیان, 
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للدورة الحالية سوف تسهم وعلى نحو ملحوظ فى دعم العمل الخليجي المشترك» 
كما كانت مساعى السلطنة موضم اشادة من جانب دول الجلس, 

من جانب آخر اعربت عمان عن تأييدها لعملية السلام فى الشرق الاوسط بل 
وتشجيعها للوصول إلى غايتها وق هذا الصدد أوضح جلالته أن «عمان لن تتردد 
ق القيام بای خطوة تساعد الشعب الفلسطينى على y pull‏ طريق السلام 
التى اختطها لنفسه وانه يجب تشجيع الفلسطینیین والوقوف معهم للوصول 
إلى الحل النهائى كذلك يجب تشجيع الإسرثيليين على الاستمرار في خيار 
السلام» 

dy‏ هذا الاطار تم افتتاح مكتبين للتمثيل التجارى بين السلطنة واسرائیل 
أحدهما فى تل أبيب والآخر فى مسقط فى شهر ple‏ الاضی, كما تم الاتفاق على 
افتتاح مكتب لتمثيل السلطنة لدى السلطة الوطنية الفلسطينية. وف ظل الکانة 
Lad!‏ لجلالة السلطان العظم والتقدير الذي تحظى به السياسة العمانية على 
ختلف الستویات شهدت مسقط نشاط/ دبلوماسياً us‏ كما كان للسلطنة 
ضورها fey‏ مستوى القمة فى قلب المساعى Lyall‏ لاستعادة التضامن العربى 
والتى جسدتها القمة العربية الموسعة فى القاهرة AV/T/Y YY‏ 

ف هذا الاطار قام حضرة صاحب الجلالة السلطان قاوس بن سعيد المعظم 
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ies!‏ لاسماء الدول الأعضاء وهو ما تم اقراره؛ ومن ثم فإن رئاسة السلطنة 


A‏ جلالة السلطان 
المعظم واخوه فخامة 
الرئيس محمد حسنی 


مبارك a‏ أحد 
اللقاءات الاخویه 
المتواصلة. 


بزيارة دولة الإمارات العربية التحدة من ٠/1‏ إلى ٩۱/۹/۸‏ حيث اجرى جلالته 
-حفظه الله محادثات pe‏ صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حول 
مختلف القضايا الثنائية والعربية والدولية وبما يعزن ويعمق من علاقات التعاون 
والترابط الوثيق بين الدولتين والشعبين الشقيقين, كما قام جلالة القائد المفدى 
بزيارة المملكة العربية السعودية في الفترة من ۱/۸ إلى 11/1/٠١‏ حيث استقبله 
خادم الحرمين الشريفين وقد بحث جلالته مع كل من خادم الحرمين الشريفين الملك 
فهد بن عبدالعزیز والامير عبدالله بن عبدالعزيز وی العهد النائب الأول لرئيس 
مجلس الوزراء مستجدات الأوضاع خليجيا وعربیاً ودولیاً والعلاقات المتميزة بين 
الدولتين والشعبين الشقيقين, كما كانت زيارة جلالته للقاهرة ومحادثاته مع فخامة 
الرئيس محمد حسنی مبارك خلال الفترة من 1/٠١‏ إلى ٩۱/۱/۱۵‏ على جانب 
كبير من الاهمية سواء بالنسبة للعلاقات القوية والتميزة بين الدولتين والشعبين 
الشقيقين أو بالنسبة لجمل الاوضاع والتطورات Gad‏ وعربیاً ومما زاد من 
أهمية هذه الزيارة انها جاءت قبيل القمة العربية الموسعة التى عقدت بالقاهرة ومن 
ثم اتاحت امكانية التنسيق بشكل اعمق واوسع بين جلالته والرئيس المصرى 
واستعراض كل ما يتصل باستعادة التضامن العربى ودعم عملية السلام وقد أكد 
جلالته -حفظه del‏ موقف السلطنة الشهود له فى هذا الجال. 

ومن چانب آخر قام صاحب السمى الشيخ حمد بن خليفه آل ثانى أمير دولة 
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جلالة السلطان 
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طلال. 


« جلالة السلطان 
العظم برحب باخیه 
فخامه الرئیس ياس 
عرفات Y‏ (مسقط). 


قطر بزيارة رسمية للسلطنة فى اکتوبر 1940 وبينما قام رئيس وزراء إسرائيل 
السابق شيمون بيريز بزيارة السلطنة حيث أجرى محادثات مع جلالة السلطان المعظم 
فى صلالة فى ٩۱/۳/۲۱‏ تناولت سبل دعم عملية السلام فى الشرق الاوسط, قام 
الرئيس الفلسطيني poly‏ عرفات بزيارة السلطنة فى gale Yo‏ ۱۹۹۲ حيث تبرع جلالته 
-حفظه الله- ¿es‏ سبعة ملايين دولار كمساعده لتخفيف معاناه الشعب الفلسطينى. 

جدير بالذكر أن جلالة السلطان المعظم استقبل خلال زيارته للقاهرة الأمين العام 
لجامعة الدول العربية كما أكد جلالته على دعم جامعة الدول العربية والحفاظ عليها 
وتفعيل دورها. وفي اطار الزيارة الخاصة التى قام بها جلالة السلطان قابوس بن سعيد 
العظم لجمهورية فرنسا في شهر بوليو AT‏ التقى جلالته بفخامة الرئیس الفرنسی 
جاك cell ad‏ وقد تركزت المحادثات على العلاقات الوطيدة والتاريخية التى تربط البلدين 
بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك والقضايا الراهنة على الساحتين العربية 
والدولية. كما قام جلالة السلطان المعظم بزيارة للمملكة الأردنية الهاشمية التقى خلالها 
بأخيه الملك حسين. Lal‏ على مستوى الاتصالات بين جلالته والقادة الآخرين عبر 
الرسائل المتبادلة أو الاتصالات الهاتفية فإنها عديدة وتمتد لتشمل العديد من رؤساء 
وقادة الدول الشقيقة والصديقة فى كل ارجاء المعموره استمرارا لتبادل الآراء مع جلالة 
السلطان العظم Lo joy‏ على التعرف على تقييمه ورؤيته للتطورات المختلفة ¿ly Gold‏ 
رؤية السلطنة اثبتت مصداقيتها Cogs‏ ول مختلف الظروف. 

وعلی ذلك تنطلق عمان بقيادة بانی نهضتها الحديثة إلى القرن الحادى والعشرين 
وهی اكش قوة وأمضى عزيمة؛ واعمق ثقة ف حاضرها ومستقبلها بعد ان استعادت 
مجدها وعزتها ودورها الحيوى المؤثر فيما يدور حولها ومن ثم تكتسب احتفالات 
العيد الوطنی السادس والعشرين المجيد فى صور واطلالة عمان على البحر من خلاله 
دلالة عميقة تربط بين الأمس واليوم والغد فالتاريخ العماني متواصل الحلقات 
وتمثل النهضة المباركة ذروته الحديثة وقمة من قممه الشامخة على مر العصور. 


الجولات السلطانية نهج مميز ف الأداء الديمقراطى 

فى الوقت الذى شكل فيه مبدا المشاركة بين المواطنين والحكومة مدا اصيلاً من 
مبادیء الهج السياسى العمائى الذى وضعه حضرة صاحب الجلالة السلطان 
قابوس بن سعيد العظم منذ انطلاقة مسيرة النهضة المباركة؛ فان تقدير جلالته 
للمواطن العمانی ولأهمية مساهمته فى عملية التنمية والتعرف على آرائه ومقترحاته 

تتوقف هند اساليب المشاركة المختلفة Las‏ فيها العمل من خلال مجلس الشورى 
العمانی متمیز شريك الحكومة ف إدارة وتوجيه عملية التنمية, ولكنه امتد إلى أسلوب 
همانی ق الاداء الديمقراطي وذلك من خلال الجولات السنوية التى يقوم بها 
جلالته -حفظه ال بين ولايات ومناطق السلطنة الختلفة فهذه الجولات السنوية 


۳۹ SV فسان‎ 


p‏ جلالة القائد المفدى 
يصفي بكل اهتمام إلى 
أبنام شعبه الوق 
ضمن جولات جلالته 
السئوية الكريمة. 


التى تجمع بين جلالة القائد والمواطنين بعفوية وتلقائية وف مناطق اقامة المواطنين 
ومعيشتهم ف الوديان والجبالء والصحاري والسيوح وغيرها تقدم ف الواقع صيغة 
توسع من دائرة الحوار المباشر مع جلالة السلطان المعظم ليشمل اكبر عدد ممكن 
من المواطنين ف الولايات والمناطق المختلفة فى السلطنة Ly‏ فیها الناطق Ll‏ ومن 
ثم فإنها تسهم بشكل حيوى فى عملية التنمية السياسية وق اعطاء القدوة لكل 


القيادات وعلى مختلف الستویات» فضلاً عن انه يتم خلالها طرح العديد من 


الموضوعات والقضايا الاقتصادية والاجتماعية وغيرها مما يهم الواطن في حياته وق 
يومه وغده كما تسهم ف الحفاظ على تقاليد المجتمع وزيادة التماسك والترابط بين 
أبنائه ومواجهة اية JLT‏ جانبية لعملية التنمية والتحديث WLS‏ فخلال الجولات 
السنوية يطلق الواطنون العنان لانفسهم للتعبير عن ما يكنونه من حب وولاء 
وتقدير بالغ لجلالة السلطان المعظم وعادة ما يتخذ ذلك العديد من الصور 
والأساليب خاصة وان الجميع يحرص على التشرف بالذهاب إلى المخيم السلطانى 
لجلالة السلطان العظم للحديث البهء وكذلك بتوقيف سيارته لاعطائه رسالة أو 
سؤاله حول al‏ ما وكثيرا ما توقف جلالته ليتبادل الحديث مع شيخ عجوز أو 
إمرأة أو طفل أو أحد الشباب مما يحقق التواصل الدائم والعميق بين جلالة القائد 
وابنائه JS‏ ما يترتب على ذلك من ايجابيات تعود بالنفع على Ghyll‏ والمواطن 3 
النهاية. 

ومع بدء مرحلة جديدة من التنمية الوطنية؛ فان الجولة السنوية لجلالة 
السلطان العظم هذا العام تكتسب أهمية كبيرة فمن خلالها واثنائها يضع جلالة 
السلطان العظم النقاط فوق حروف كثيرة فيما يتصل بالستقبل والقضايا المختلفة 
المرتبطة بمسيرة التنمية. واذا كانت السلطنة اعتمدت خلال السنوات الخمس 
والعشرين الماضية Line‏ الاعتماد على الذات» فإن هذا المبدأ سيظل ف الواقع مبدءا 
اصیلاً فى العمل الوطنی, وف ظل ما تم انجازه خلال ربع القرن الماضى؛ فان 
الرحلة القادمة ستكون بالضرورة وبفضل توجيهات جلالة السلطان المعظم مرحلة 
اكثر ديناميكية وتحتاج كما أكد جلالته إلى جهد اكبر وعمل اكثر ولكنها ستكون 
مختلفة نوعيا عن المرحلة الأولى كما انها ستشهد المزيد من الفاعلية السياسية 
للسلطنة خلیجیاً وعربيا ودولپاً وهو ما بدأت ملامحه تتضح ف الواقع اعتباراً من 
العام الحالی ۰۱۹۹۲ 
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اذا كانت مسبرة النهضة المباركة قد أعادت لعمان وجهها الحضاري 
ودورها النشط في محیطهاء فان ذلك ما كان يمكن أن يحدث لولا القيادة 
الواعية والمستنيرة لجلالة السلطان قابوس العظم والاساس الحضاري القوي 
لعمان الارض والشعب والسذي سرعان ما كشف عن جوهره الأصيل Laso‏ 
فجر طاقاته جلالته -حفظه dil‏ 

فمن المعروف أن عمان ليست دولة حديثة؛ ولكنها دولة قديمة قدم التاريخ 
ذاته» وأسهمت في مراحل تاريخية عديدة بنصیب حضاري aly‏ كما کات ۹ 
فترات آخری قوة بحرية سياسية مؤثرة امندت علاقانها وصلاتها الى الصين 
والولایات التحدة وبریطانیا وفرنسا في مراحل تاريخية مبکرة واستقبل 
سفراق‌ها پاحترام في عواصم تلك الدول وغيرها قبل قرون من الزمن. 

ومما لاشك فيه أن الخيط الاساسي الذي یمند عبر حقب التاريخ الختلفة, 
ويربط النهضة العمانية الحديثة بمراحل الازدهار التاريخية لعمان: يتمثل في 
الواقع في قدرة القيادة العمانية على تحقيق الوحدة Alo‏ وبناء القوة الذاتية, 
a‏ اقتصاد قوي على أساس من الأمن والاستقرار وادارة السياسة 
العمانية بحنكة ودراية على المستويات الختلفة. 

وقد أدرك جلالته -حفظه الله- هذه الخيرة التاريخية ووظفها بكفاءة 
واقتدار برغم الظروف والتحديات الكثيرة التي مرت بها الماطقة على مدى ربع 
القرن الاخبر. 

پینما تشير الدراسات التاريخية الى الصلات العديدة بين الحضارة العمانية, 
وحضارة الشرق القدیم في الصين والهند وبلاد ما بين النهرين فضلاً عن 
الصلات مع حضارات شرق البحر التوسط ووادي النیل وشمال افريقياء فان 
الدور الذي اضطلعت به عمان في نشر الدعوة الاسلامية منذ دخولها طواعية 
الى الاسلام ف عهد الرسول عليه الصلاة والسلام هو آوسم بكثير مما هو 
معروف في كثير من الدوائر « باستثناء الدوائر العلمية التخصصة. 

لقد مثل التاريخ العماني سلسلة متصلة الحلقات اسوة بتاريخ الامم 
والشعوب ذات الحضارة والدور التاريخي الذي يمر بمراحل مختلفة, 26 
لعبت دولة اليعاربة التي ظهرت عام 1174م دوراً بارن) في طرد البرتفاليين 

من السواحل العمانية, والخليج العربي والمحيط الهندي بشكل عام فان الدولة 
«البوسعيدية» التي بدأت على يد مؤسسها الامام أحمد بن سعيد عام م 
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والتي يمثل جلالة السلطان قابوس العظم -حفظه الله- امتداداً لهاء استطاعت 
على مدى قرنين ونصف القرن أن تضع عمان في مصاف الدول القوية وذات 
التأثير وذلك باستثناء بعض مراحل الضعف أو العزلة أو الخلافات الداخلية 
والتي كانت تؤدي الى نوع من الانكفاء الذاتى والوقوع في براثن التخلف 
والاحباط لأسباب عديدة محلية واقليمية ودولية كذلك. 

واذا كانت أسرة البوسعيد قد حافظت على استمراريتها في حكم عمان عبر 
عديد من LAY)‏ والسلاطين الذين لعبوا Lys‏ مؤثرا في تاريخ السلطنة 
وتطورها وعلى نحو شكل ركيزة من ركائز الوحدة الوطنية والشعور بالانتماء 
الوطنيء فان الدور الذي لعبته آسرة البوسعيد والذي بلغ ذروته في العهد 
الزاهر لجلالة السلطان قابوس المفدى يتضح بجلاء عبر أية مقارنة بين ما 
كانت عليه glee‏ خلال الفترات الماضية من احتلال وضعف وخلافات وتخلف 
وما هي عليه الآن من عزة وقوة واستقرار وبناء عصري لدولة تحظى باحترام 


الجميع. 


أسماء عمان 

عرفت عمان في المراحل التاريخية المختلفة بأكثر من اسم ومن آبرز 
آسمائها «مجان» و «مزون» و «عمان» حيث يرتبط كل منها ببعد حضاري أو 
تاريخي محدد. فاسم «مجان» ارتبط ہما اشتهرت به من صناعة السفن 
وصهر النحاس حسب LY‏ السومریین dus‏ كانت تربطهم بعمان صلات 
تجارية وبحرية عديدة وكان السومريون يطلقون عليها في لوحاتهم «أرض 
مجان» Lal‏ اسم «مزون» فانه ارتبط بوفرة الوارد المائية في عمان في فترات 
تاريخية سابقة وذلك بالقياس الى البلدان العربية المجاورة لها. وكلمة «مزون» 
مشتقة من كلمة «المزن» وهي السحاب والماء الغزير المتدفق. ولعل هذا يفسر 
قيام وازدهار الزراعة في عمان منذ القدم وما صاحبها من حضارة أيضا. 

وبالنسبة لاسم «عمان» فانه ورد في هجرة القبائل العربية من مكان يطلق 
عليه عمان في الپمن, كما قيل انها سميث بعمان نسبة الى عمان بن ابراهيم 
الخليل عليه السلام. وقيل كذلك آنها سميت بهذا الإسم نسبة الى عمان بن 
سپا بن يغثان بن ابراهيم. 

وكانت عمان في القديم موطنا للقبائل العربية التي قدمت اليها وسكن 
بعضها السهول واشتغل بالزراعة والصید. واستقر البعض الآخر في المناطق 
الداخلية والصحراوية واشتغل بالرعي وتربية الماشية. 
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المساهمة $ نش الاسلام 

بالنظر للطبيعة السمحة للشعب العمانی كانت عمان من آواثل البلدان التي 
اعتنقت الدين الاسلامي طواعية في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. فقد 
بعث عليه السلام عسرو بن العاص الى «جيفر» و «عبد» ابني الجلندى بن 
الستکبر- ملكي عمان آنذك- يدعوهما الى الاسلام فاستجابت عمان بقيادة 
ابني الجلندی وأصبحت منذ ذلك التاريخ واحدة من القلاع الحصينة للإسلام 
والتي ساعدت على انتشاره في كثير من الناطق خاصة في شرق ووسط افريقيا. 

وخلال السنوات الأولى للدعوة الاسلامية ساهمت عمان بدور بارز في 
حروب الردة التي ظهرت بعد وفاة الرسول عليه السلام. كما شاركت في 
الفتوحات الاسلامية العظيمة برا وبحرا Lots‏ في العراق وفارس وبلاد السند 
بالاضافة الى المشاركة في الفتوحات الاسلامية لعدد من البلاد الأخرى في 
المنطقة وخارجها. 

على أن الاسهام الأبرز لحمان تمثل في الواقع في قيامها عبر نشاطها 
التجاري والبحري الكبير في شرق افريقيا خاصة خلال القرن الماضي بالثعريف 
بالاسلام ونشره في كثير من مناطق الساحل الشرقي لافريقيا والى مناطق 
وسط افريقيا التي وصل اليها العمانیون, كما حمله العمانیون معهم كذلك الى 
الصين والوانی الأسيوية التي تعاملوا معها. ولي نفس الوقت مثل الاسلام 
والقيم الاسلامية, رابطا قويا بين العمانيين حافظوا عليه وتمسكوا به والتفوا 
حوله. 


اليعاربة وطرد البرتغاليين 

في أوائل القرن السادس عشرء وتحدپدا في عام ۱۵۰۷ م استطساع 
البرتغاليون أن يسيطروا على أجزاء كبيرة من السواحل العمانية وذلك بعد 
مقاومة شديدة من جانب العمانيين. وبرغم طبيعة الأوضاع الداخلية في عمان 
في ذلك الوقت, الا أن البرتغاليين» أى غيرهم لم يستطيعوا تجاون بعض المناطق 
الساحلية المحدودة وظلت مناطق الداخل في glas‏ بمشابة العمق الاستراتيجي 
الذي انطلقت منه, ومن بعض المناطق الساحلية كصحار حملات المقاومة 
الوطنية العمانية حتى تم التخلص من الاحتلال البرتغالي بعد نحو قرن ونصف 
القرن. 

يمثل تولي الامام ناصر بن مرشد إماما على عمان في عام VIVE‏ بداية دولة 
Lag‏ وقد تمكن الامام ناصر بن مرشد من خلال توحيد البلاد تحت 
قيادته للمرة الأولى منذ سئوات Bue‏ وعبر تجهيسز أسطول بحري قوي, 
تمكن من تقليص نفوذ البرتغاليين وتحریر بعض gall‏ الساحلية منهم. وقد 
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واصل الامام سيف بن سلطان المعروف ب «قيد الأرض» هذه المهمة الجليلة في 
مطاردة البرتغاليين خاصة وأنه توفرت له الكثير من عناصر القوة المادية 
والعسكرية حتى تمكن من تحرير مسقط عام ٠179م ging‏ ما كان ایذانا 
بافول aad‏ البرتغاليين في منطقة الخليج SS‏ جدير SUL‏ أن القوات العمانية 
طاردت البرتغاليين الى سواحل الهند وشرق افريقيا. 

وبالرغم مما حققه اليعاربة خاصة في المراحل الأولى من حكمهم من ازدهار 
اقتصادي وسطوة خارجية, الا أن ذلك لم يستمر طويلاً خاصة مع عودة 
الخلافات الداخلية الى الظهور مرة أخرى مما أدى الى اضعافهم وتعرض البلاد 
لغزى خارجي مرة أخرى. 


البوسعيد 
Lolo ۰‏ من التحرير الى بناء الدولة العصرية 

تمثل مبايعة الإمام أحمد بن سعيد الذي كان واليا على صحار وما حولها 
في عام 744١م‏ بداية لحقبة جديدة في التاريخ العمانی, استمرت بمراحلها 
الختلفة على امتداد المائتين والخمسين Cele‏ الاخبرة, وجدیر بالذكر أن تولي 
الامام أحمد بن سعيد الإمامة في عمان جاء نزولاً على رغبة أهل الحل والعقد في 
عمان في ذلك الوقت بالنظر لمواقفه وشجاعته وبخاصة في تخليص البلاد من 
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الغزاة الفرس. وقد تمكن الإمام أحمد بن سعيد الذي أسس الدولة البوسعيدية 
من اعادة توحيد البلاد واخماد الفتن الداخلية وانشاء قوة بحرية كبيرة الى 
جانب اسطول تجاري ضخم وهی ما أعاد النشاط والحركة التجارية الى 
السواحل العمانية؛ كما أعاد لعمان دورها في المنطقة. وليس أدل على ذلك من 
أنه أرسل نحو Ble‏ مركب تقودها السفينة الضخمة - الطراد - «الرحمانی» في 
عام ۱۷۷۰ م الى شمال الخليج لفك الحصار الذي ضربه الفرس حول البصرة 
في ذلك الوقت بعد استنجاد ly‏ بغداد به وقد تم له ما آراد. 

وبعد أن توق الامام deal‏ بن سعيد في الرستاق سنة ۱۱۹۸ ه/ ۱۷۸۳م 
والتى اتخذ منها عاصمة له خلفه عدد من LEY‏ والسلاطين البارزين الذين 
حافظوا على استمرار حكم أسرة البوسعید, وفي عهد حفيده حمد (۱۱۹۹ه-/ 
۶ ) = ۱۲۰۱ ه/1757م) انتقلت العاصمة من الرستاق الى مسقط 
ولتستقر Yad‏ حتی الآن. ۱ 

اذا كان من الفروغ منه أن الشعور العمیق لدی العمانيين في کل النساطق 
والاوقات بالانتماء الى أرض dole‏ واحدة تثرابط معا بقوة ابنائها في مواجهة 
ية تحدیات خارجية ظل پمثل حقيقة متصلة عبر کل مراحل التاريخ العمانی, 
فان استمرار آسرة البوسعید في الحکم منذ منتصف القرن الثامن عشر وحتی 
الآن قدم في الواقم سياجاً آخر لدعم الوحدة الوطنية العمانية خاصة في مراحل 
محددة بلغت ذروتها في عهد السید سعید بن سلطان (۱۸۰4 (VAC‏ ثم في 
عهد حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد العظم انى نهضة 
عمان الحديثة, 

وبغض النظر عن بعض ad‏ الضعف والإنكماش والتخلف التي حسد شت 
خلال القرئين ونصف القرن الأخير, الا أن هذه الحقبة قد أثمرت عددا من 
الإنجازات الهامة في مسيرة عمان التاريخية لعل من أبرزها ما يلي : 

- التخلص من كل صور ومظاهر الاحتلال والنفوذ الاجنبي. 

el, -‏ امبراطورية عمانية كبيرة امنشدت لتشمل مناطق عديدة في شرق 
افريقيا خلال النصف الأول من القسرن التاسع عشر , وقد فرضت هسذه 
الامبراطورية وجودها البحري في الحیط الهندي واقامت علاقات سياسية 
متوازنه مع القوى العظمی في ذلك الوقت خاصة بريطانيا وفرنسا بالاضافة 
الى الولاپات المتحدة. 

- التغلب على مختلف التحديات الداخلية والاقليمية وارساء اساس قوي 
لعلاقات متوازنة خليجياً واقليمياً ودولپ) أتاح للسلطنة الحفاظ على مصالحها 
الوطنية. 

- ثم بناء دولة عصرية مزدهرة تمثل الأم بالنسبة لكل أبناثها. 

- وقبل ذلك وبعده تحقيق استمرارية ووحدة التاريخ العمانی, 
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4 البحر يعائق 
الجبل ضمن سلسلة 
من الناظر الخلابة 
لجغرافیا عُمان في 
اکثر من موفع (رأس 
الجنیز). 


اذا كانت Lal tall‏ في جوهرها تقوم على حتمیات الموقع والتضاریس 
وامتدادات الحدود ساحلية كانت أو برية, الا إنها في الجانب الآخر منها تمثل 
حوار الطبيعة والامکانات التاحة وكيفية التعامل الانسانی معها لیس فقط 
للتغلب على مشکلاتها ولکن تحویلها الى عناصر قوة. 
قويا في سياساتها وخیاراتها وأسلوبها في التعامل مع كثير من القضایا 
والتطورات. 

تقع سلطنة عمان في أقصى الجنوب الشرقي لشبه الجزيرة العربية وتمتد 
بين خطي عرض ۰۰ ۱۱ و۲۱۰۲۰ درجة شمالا وبين خطي طول OV 5١‏ 
و4۰, 55 درجة شرقاء وتطل على ساحل يمتد AST‏ من ۱۷۰۰ كيلومتر يبدأ من 
أقصى الجنوب الشرقي حيث بحر العرب ومدخل المحيط الهندي» ممتدا الى خليج 
عمان حتى پنتهي عند مسندم شمالاء ليطل على مضيق هرمز مدخل الخليج 
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حل منبع أحد CMY‏ 
بالجبل الاخضر. 


Ju »‏ الجبال 
العمائبة بتذوع 
وتعدد الوانها: 


4 4 وهب الله 
السلطنة تنوعا في 
التضاريس الجغرافية 
(رمال آل وهیبه). 


وترتبط حدود عمان مع جمهورية اليمن من الجنوب الغربي ومع المملكة 
العربية السعودية غرباء ودولة LLY!‏ العربية التحدة شمالا. 

ویتبعها عدد من الجزر الصغيرة في خلیج عمان ومضیق هرمز مثل سلامة 
وبناتهاء ولي بحر العرب مثل جزيرة مصيرة ومجموعة جزر الحلانیات. 

وتقع عمان شمال مدار السرطان وجنوبه فتنتمي بذلك الى الناطق الحارة 
الجافة للكرة الارضية الا أنه بجنوبها امتدادات للمناخ الإستوائي. 

ومن هذا الوقع تسیطر سلطنة glee‏ على آقدم وآهم الطرق التجارية البحرية 
3 العالم وهو الطریق البحري بين الخلیج العربي والحیط الهندي, ومن هذا 
الموقع أيضا اتصلت طرق القوافل عبر شبه الجزيرة العربية لتربط ما بين غربها 
وشرقها وشمالها وجنوبها. وتبلغ مساحة عمان حوالي ۳۰۹ آلاف كيلومتر 
مربم. 
تتميز جغرافية عمان بوجود سلسلة جبال الحجر التي تمتد من منطقة 
رژوس الجبال في رأس مسندم (حيث يقع مضیق هرمز بوابة الخلیج العربي) 
ال راش dell‏ انس امتداد للجزيرة العربية من جنوبها الشرقي في المحيط 
الهندي, ذلك على شكل قوس عظيم يتجه من الشمال الشرقي للبلاد الى جنوبها 
ull‏ ويصل أقصى ارتفاع له الى ۳۰۰۰ متر في منطقة الجبل الأخضر. 

gy‏ محافظة مسندم ترتفع الجبال الى ۱۸۰۰ Re‏ فوق سطح البحر» ويطلق 
البعض على رأس مسندم لقب النرويج الاستوائية لكثرة الازقة البحرية التي 
تكتنفها الصخور والداخل All‏ ويقع مضيق هرمز بين ساحل ايران وعمان 
لكن الجزء الصالح منه للملاحة هو الذي يقع بالقرب من الساحل e all‏ ومن 
أهم مدن محافظا مسندم: خصب ومدحا ودبا وبخا. 

Sal aos‏ هذه السلسلة من الجبال بالعمود الفقري للانسان 
فيسمون النطقة التي تقع على خليج عُمان بالباطنة والمنطقة التي تقع الى الغرب 
من المرتفعات بالظاهرة, فالباطنة هي الشاطيء الساحلي الذي شكلته الوديان 
الهابطة من الجبال ويتراوح اتساعه ما بين VO‏ و۸۰ كيلومترا. كما پتجاوز طوله 
Yes‏ کیلومتر, وهي المنطقة الزراعية الرئيسية في البلاد. حيث البساتين التي 
ترويها المياه الجوفية وهي تمند شمالا من مسقط حتى الحدود مع دولة 
الامارات العربية المتحدة, ولهذا فهي اكش مناطق السلطنة ازدحاما بالسكان 
وتقع فيها عدد من المدن مشل بركاء والمصنعة والسويق والخابورة وصحم 
وصحار وشناص. 

أما منطقة الظاهرة فتقع على الجانب الآخر من الجبال وهي أيضا سهول 
تكونت من طمي الوديان تمتد Lyd‏ حتى تثلاشى في الصحراء. 

وهناك عدة وديان تقطع هذه السلسلة من الجبال اکبرها وادي سمائل الذي 
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يصل بين مدينة مسقط على الساحل الى ازكي ونزوى في الداخل. لهذا يطلق 
العمانيون على المنطقة التي تقع فيها سلسلة الجبال الى الغرب من ذلك الوادي 
منطقة الحجر الفربي وفیها تقع منطقة الجيل الاخضر ومدن السرستاق ونخل 
والعوابي Landy‏ والنطقة التي تقع فیها سلسلة الجبال الى الشرق من وادي 
سمائل تسمی منطقة الحجر الشرقي, وفیها تقع مدن سمائل وبدبد وغیرهاء 
واعلی منطقة في جبال الحجر هو چبل شمس بمنطقة الجبل الاخضر اذ يبلغ 
ارتفاعه ۳ آلاف Re‏ فوق سطح الارض. 

يضيق الساحل العمانی عند مرتفعات القرم بمسقط لیصبح الشاطي: 
صخریا ملیثا بالجیوب ASU‏ كما هوالحال في راس مسندم في أقصى شمال 
البلاد ثم يعود فیتسع تدریجیا جنوب مسقط حتی رأس الحد. 

ومن رأس الحد الى المضيرب بالنطقة الشرقية الى فیلم على الشاطيء في خلیج 
مصيرة تمتد رمال وهيبة بطول حوالي Bla‏ وستين كيلومترا وعرض حوالي 
شمانية كيلومترات والی الجنوب الغربي من جزيرة مصيرة تقع مساحة شاسعة 
من الأراضي المستوية الحجرية تعرف باسم جدة الحراسيس بينما نقع الى 
الغرب من رمال وهيبة all‏ منبسطة صخرية واسعة عرضها حوالي مائتین 
وخمسين كيلومترا تتخللها وديان تجري من الشمال الى الجنوب Jia‏ وادي 
حلفين ووادي عندام. 

وتقع غربي مصيرة شبه جزيرة پر الحكمان؛ ويفصلها عن جزيرة مصيرة 
مجرى مائي Au‏ اتساعه ۱۶ كيلومتراء وتتكون منطقة بر الحكمان من ملاحات 
منبسطة. وفي بعض المواسم يغطي البحر خمسة كيلومترات من أراضيهسا.. 
ويعتمد سکانها في حپاتهم على صيد الأسماك. 

وعلى ساحل بحر العرب تمتد سلطنة عمان مسافة 01١‏ كيلومترا تغمر 
الأمطار الموسمية حوالي مائة وثلاثين كيلومتر منهاء تضم سهلا ساحليا بعرض 
لا يزيد عن ثمانية کیلومترات, تقع فيه صلالة حاضرة محافظة ظفار وغيرها من 
المدن مثل مرباط وسدح ورخيوت وضلكوت:؛ وتزخر الشواطيء الساحلية 
بالمحافظة بثروة سمكية هائلة في مقدمتها سمك السردين الذي يستخدم علفا 
للحيوانات وسمادا للمزروعات فضلا عن انه طعام للائسان. 

Lil‏ منطقة جبال ظفار فتمتد من الشرق الى الغرب بطول حوالي ۶۰۰ كيلومتر 
قبالة جزر الحاذئيات الى الحدود مع جمهورية الپمن وبها ثلاث مناطق جبلية 
نشكل Luke‏ واحدة متصلة, LADA‏ الواقسة ل اقصى الشرق تسمی جبل 
سمحان والوسط جبل القرى والغرب جبل القمر, ولا يزيد عرض هذه الجبال 
عن YY‏ كيلومترا واقصى ارتفاع لها 5٠١‏ امتر. وهناك VO‏ كيلومترا من هذه 
الجبال تکسوها الخضرة من gale‏ ال ras‏ ال تتمپز هذه اة عن بقبة 
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ui‏ عدد من 
المواقع الجغرافية 
بالسلطنة بوجود 
كهوف أثرية قديمة, 


مناطق الجزيرة العربية بهبوب الرياح الموسمية عليها الآتية من الجنوب الغربي 
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في الفترة من يونيى الى سبتمبر مما يسبب هطول الأمطار وانتشار الراعي, كما 
galt‏ على بعض اجزائها أشجار اللبان التي كانت لها تجارة رائجة اشتهرت بها 
هذه LHL‏ وکائت مصدر كروثيا ق العصؤن القديمة LS‏ تتفجر منها عیون 
تتدفق بالاء علی مدار العام. 

معنی هذا أن عمان كانت قبل اختراع وسائل الواصلات والاتصالات 
الحديثة من سيارات وطائرات وبرق وه اتف وإذاعة وتلفریون وشق طرق - 
جزپرة كبيرة تقم بين بحرین: بحر من المياه الالحة شرقا (بحر العرب جنوبا 
خليج عمان شمالا) وبحر من الرمال غربا (الربع الخالي) لکن هذه الجزيرة 
الکبيرة كانت تجد لها منافذ للاتصال بالعالم الخارجي لأسباب تجارية 
وحضارية وسكائية؛ فمن جهة البر كانت هناك Bue‏ منافذ آهمها: طریق القوافل 
من مرباط عبر النجد پمحاذاة الربع الخالي الجنوبي الى شبوه على حسدود 
حضرموت, ومنها الى اليمن ثم مصر ومدن حوض البحر الأبيض التوسط. 

-۰ الطریق من بهلاء بالنطقة الداخلية الى البريمي وعبري من خلال وادي 
الجزي ووادي الحواسنة. 


والتي تقع على صحراء الربع الخالي, ومنها الى أسواق الاسكندرية وروما حیث 


Ey AV ol 


ثبت مؤخرا أن هذه المدينة الأثرية كانت عاصمة رئيسية من عواصم التجارة 
العالمية ومركزا لتجارة اللبان. 

Lil‏ البحر فقد تفوق العمانيون أولا في صناعة السفن, a‏ کانوا أصحاب 
أكبر اسطول تجاري وعسكري في الخليج في النصف الثانی من القرن الشامن 
phe‏ والنصف الأول من القرن التاسع عشرء وبهذا استطاع العمانيون أن 
يصلوا في وقت مبكر جدا الى ساحل أفريقيا الشرقي غربا (حوالي القرن الأول 
المبلادي) وحتى كانتون في الصين شرقا(حوالي القرن السادس الميلادي). 

واذا كانت glee‏ ككل- قبل اختراع وسائل الواصسلات, والاتصسالات 
الحديثة- جزيرة وسط بحرين من الپاه المالحة والرمال, فانها كانت أيضا 
بدورها مجموعة من alte‏ الجزر تفصلها عن بعضها البعض سدود جبلية 
وبحار رملية.. وقد كان الفضل لنظام الأفلاج في معظم انحاء عمان الوسطى في 
ايجاد نظام إداري يعمل على تماسك قاطني هذه الجزر السكائية. ذلك أن glas‏ 
لا تتمتع بنهر پربط بين اجزائها مثل أنهار دجلة والفرات والنيل التي قامت على 
ضفافها حضارات کبری, لكن الطبيعة لم تبخل عليها بمياه جوفية تجود بها 
الآبار حینا والافلاج حينا آخر. 

والفلج ‏ من الفعل فلج بمعنى فلق وشق . هو باختصار قناة مائية لها 
مصدر من فجوة في مكان مرتفع في طبقة صخرية ومنها تمتد قناة مسافة 
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A‏ من المعالم 


الجغرافية السياحية 
العديدة التي حبا الله 
بها ارض السلطنة 
(شلالات المياه ي 
محافخلة ظفار), 


a 


أميال عديدة حتى تصل الى أرض قابلة للزراعة. فاذا كانت في مستوى سطح 
الارض تقام قناة سطحية فاذا صادفت أرضا مرتفعة تم مدها عن طريق حفرها 
بأسلوب يدل على مهارة معمارية متقدمة أما اذا تطلب مدها الرور بأرض 
منخفضة عن مستواها أقيم لها جسر, 

والذي يهمنا هو الاسلوب الإداري الحضاري للأفلاج الناثيء عن ضرورة 
ثعاون الستفیدین من میاهها فى ری آراضیهم الزراعية ومختلفب الاستخدامات 
الاخری.. فهناك ترتیبات دقيقة تنظم الاولوية في استعمال میاه الفلج والاستفادة 
منه وهکذا يتضح أن الفلج لعب دورا اجتماعیا واقتصادیا وسیاسیا في تاريخ 
الجتمع الغمانی.. كان له آثره البارز في التوجیه الاداري بل في ایجاده من أجل 
الاتفاق على توزيع مياهه والالتزام بهذا الاتفاق والاحتک‌ام الى سلطة La‏ عند 
وقوع خلاف حول هذا التوزيع, 

lisa,‏ نجد أن جغرافية عمان تقوم على أساس تفاعل الثنائيات.. البحر 
A‏ الل سین SRSA et BREUER‏ اراس از 
الصفراء.. فلا عجب أن كان هذا التفاعل هو محور التاريخ العمانی. 

وتکمن عبقرية الانسان العمانی في التکیف مع هذه الثنائیات حینا وتطویعها 
لخدمته gal Lua‏ ۱ 
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عندما بدأت مسيرة النهضة المباركة فى عام ۱۹۷۰ لم يكن هناك هيكل 
تنظيمى للدولة بالعنی العروف, ¿Sy‏ كانت هناك بعض النظارات والإدارات 
Ll dad) ul‏ ن LIU)‏ والداخلية والجمارك: 

وعلى امتداد الستة والعشرين عاماً الماضية؛ تطور الهيكل التنظيمي للدولة 
كما نما واتسع الجهاز الإداري بها وأخذ بكل أسباب التطور العلمي وعلى نحو 
يضعه الآن في مصاف الأجهزة الإدارية المتطورة في كثير من الدول من حيث 
كفاءة الأداء وعلميته من ناحية, فضلاً عن اعتماده على اليد العاملة العمانية من 
Gab‏ ثانية, ان ناهزت نسبة التعمين فيه ZI‏ تقريباً. 

وقد تطور الهيكل التنظيمى للدولة على god‏ استوعب مراحل التنمية 
الختلفة من جهة وبما يتلائم وتكامل بناء الدولة العصرية بأجهزتها 
ومؤسساتها المتعددة من جهة ثانية اپذاناً بالدخول إلى مرحلة الانطلاق التي 
تقف البلاد الآن على اعتابها. 

يتكون الهيكل التنظيمي للدولة من المؤسسات والسلطات التالية: 

Sy‏ : حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم هو 
رأس الدولة؛ والسلطة العليا والنهائية لها. . ويقوم النظام القانوني بالدولة على 
القوانين والمراسيم التى پصدرها جلالته la‏ فى ذلك اعتماد المعاهدات 
والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي توقعها السلطنة؛ واعتماد الوازنة العامة 
للدولة» واقرار توصیات مجلس الشورى؛ ويسهر جلالته -حفظه <del‏ على 
العمل من أجل صيانة استقلال البلاد والحفاظ على آمنها وسیادتها السوطنية 
والسدفاع عنها ووضع الاسس لما فيه مصلحة الواطنین وتحسین معيشتهم, 
وانخاذ کل ما يراه مناسبا في هذه الجالات. كما پتراس جلالته مجلس الوزراء, 


Cat‏ : مجلس الوزراء 

يعد مجلس الوزراء أعلى Liga‏ تنفيذية في البلاد. ويستمد سلطاشه من 
جلالة السلطان المعظم, وهو مسؤول أمام جلالته مسؤولية فردية وجماعية, 
ويعقد جلساته بشكل منتظم برئاسسة صاحب السمو نائب رئيس الوزراء 
لشئون مجلس الوزراء. وينظر مجلس الوزراء فى كل ما يتصل بتسيير الجهاز 
الإداري للدولة. وما يتصل كذلك بتسيير العمل في مختلف جوائب الساحة 
الداخلية؛ وما يرتبط بذلك من سياسات وإجراءات بالاضافة إلى ما يتصل 
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e‏ حضرة صاحب 
الجلالة السلطان 
المعظلم يترأس 
اجتماعا لمجلس 
الوزراء الوقرضمن 
اهتمام جلالنه 
السامي بافسة 
التخطيط والتوجيه 
للسهر على خدمة 
الوطن ومواطنیه. 


بمواقف السلطنة وعلاقاتها مع الدول الأجنبية وما يربط بينها من 
اتفاقيات ومعاهدات ورفع التوصيات الخاصة بذلك أو ما يتخذه المجلس من 
قرارات إلى جلالة السلطان المعظم Gay‏ للقواعد المحددة في كل حالة. 

ويتكون مجلس الوزراء من ۲۰ شخصية من أصحاب السمو والعالي 


ويتبعه أمانة عامة. 


دتكون مجلس الوزراء من : 
- صاحب السمو السید ويني بن شهاب 
الممثل الخاص لجلالة السلطان العظم. 
~ صاحب السمو السيد فهر بن تیمور 
نائب رئيس الوزراء لشؤون الامن والدفاع. 
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء. 
- صاحب السمو السيد فيصل بن علي بن فيصل 
٠“‏ معالي السيد سيف بن حمد بن سعود 
RI‏ ديوان البلاط السلطانى. 
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- معالي الفريق أول علي بن ماجد المعمري 

وزير شؤون مكتب القصر رئيس مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة. 
- معالي سعيد بن أحمد الشنفري 

وزير النفط والمعادن. 

- معالي خنود بن عبدالث الحارثي 

وزير العدل والأوقاف والشوون الإسلامية. 

- معالي پحپی بن محفوظ النذري 

وزير التعلیم العالي. 

- معالي السيد بدر بن سعود بن حارب 


وزير الداخلية. 
وزير الإعلام. 


- معالي السيد المعتصم بن حمود 

وزير الدولة ومحافظ مسقط. 

- معالي يوسف بن علوي بن عبدالله 
وزير الدولة للشؤون الخارجية. 

- معالي سالم بن میداد الغزالي 

وزير امواصلات. 

~ معالي احمد بن سويدان البلوشي 
وزير البريد والبرق والهاتف. 

- معالي الشيخ محمد بن علي القتبي 
وزير الكهرباء والمياه. 

- معالي الشيخ محمد بن عبدالله الهنائي 
وزير الزراعة والثروة السمكية. 

- معالي السيد مسلم بن علي البوسعيدي 
وير الدولة ومحافظ ظفار. 


- معالي أحمد بن عبدالنبي مكي 

وزير الإقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد 
الطاقة. 

- معالي مالك بن سلیمان العمري 

وزير الاسکان. 

- معالي الدکتور علي بن محمد بن موسی 

وزير الصحة. 
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- معالي السيد حمود بن فيصل بن سعيد 

الأمين العام لمجلس الوزراء. 

- معالي الشيخ عامر بن شوين الحوسني 

وزير البلديات الإقليمية والبيئة. 

- معالي حامد بن سعيد العوقي 

وذير موارد المياه. 

- معالي مقبول بن علي بن سلطان 

وزير التجارة والصناعة, 

- معالي أحمد بن محمد العيسائي 

وزير الشؤون الإجتماعية والعمل. 

- معالي محمد بن علي العلوي 

وزير الدولة للشؤون القانونية. 

- معالي السيد سعود بن إبراهيم البوسعيدي 

وزير التربية والتعليم. 

- معالي محمد بن موسى اليوسف 

وزير الدولة لشؤون التنمية. 

~ معالي الشيخ عبدالعزيز بن مطر العزيزي 

ilus 
: ثالثاً : مجلس الشؤون المالبة وموارد الطاقة‎ 

يرأس المجلس صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم: ويتولى هذا 
المجلس اعداد السياسة الالية للدولة وما يتصل بالنظام المالي والنقدي del‏ 
كذلك اعداد الوازنة العامة السنوية للدولة, ودراسة الاعتمادات المالية 
لشروعات التنمية وما يتصل بالإستثمارات الداخلية والخارجية وتمويلها 
وسېل تخفيف العجز في الموازنة وتنشيط الادخار الوطني كما يعنى 
المجلس بشؤون موارد الطاقة من dum‏ تطوير مصادرها وتنمية دورها في 
ads‏ عجلة البناء و التنميه. 
رابعا : اللجان العلا والجالس النوعية والهیثات العامة : 

پتکون الجهان الإداري للدولة كذلك من عدد من اللجان العلپا والجالس 
التخصصة النوعية والهیثات العامة التي تتولى كل منها العمل أو الاشراف 
على قطاع محدد لوضع رؤية متكاملة والتنسيق بين مختلف الوزارات» وتتخذ 
هذه اللجان والمجالس المتخصصة والهيئات العامة قراراتها وفقا للقواعد 
القانونية الحددة في هذا المجال وبما يضمن انسياب العمل بين أجهزة الدولة 
المختلفة والتنسيق الكامل بينها ولذلك پشارك في كل منها عدد من الوزراء. 
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-١‏ اللجنة العليا 
للمؤتمرات : 

y‏ الاعداد والمتابعة 
والتنسيق بالنسبة لما يتصل 
بالمؤتمرات التى تشارك فيها 
سلطنة ان وخاصة ما 
پتصل بالوتمرات المرتبطة 
پمجلس التعاون لدول الخلیج 
العمربية؛ وذلك بالعمل مع 
الوزارات المعنية في كل حالة. 

ويرأسها صاحب السمو 
السید فهد بن محمود آل 
سعيد نائب رئيس الوزراء 
لشئون مجلس الوزراء 
ga‏ وللجنة أمين عام هو صاحب 
و السمو السيسد أسعد ابن 
م طارق. 


؟- مجلس الخدمة المدنية : 

يتولى مهمة رسم السياسة العامة التعلقة بالخدمة المدنية Billy‏ فيما يطرا 
من مشکلات Lady‏ والعمل Je‏ خلها ف:اطار الصلحة العامة. 

ويرأس الجلس معالي السید سیف بن حمد بن سود وزير دیوان البلاط 
السلطانی. 
۳- اللجنة العلیا للتدریب الهني والعمل : 

تختص بتحدید احتياجات الاقتصاد السوطني من القوی العاملة, ووضع 
الاسس والقواعد التي تساعد جهات الاختصاص على ربط سياسات التدریب 
الهني والتعلیم بهذه الاحتیاجات ووضع السیاسات اللازمة لتعمین الوظاتف 
في القطاعین العام والخاص وکذلك خطط توظیف الایدی الساملة السوافدة في 
البلاد. 

ویرأس هذه اللجنة معالي sen!‏ بن عبدالنبي مکی.. وزير الاقتلصاد yl‏ طني 
نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة. 
4- مجلس المناقصات : 

يتولى مسؤولية جميع المناقصات الحكومية من شراء اصناف ومهمات أو 
تنفیذ مشروعات باستتناء عقود ومشاریم وحصدات الدفاع أو ما يرد باستكنائه 
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ale >‏ السلطئة 
برفرف خفافا 
بمقاسانه الجديدة, 


نص في قانون أو نظام المناقصات. كما يقوم المجلس بمتابعة تطورات تنفيذ 
كل مشروع من البداية حتى النهاية ويسهم في حل أي مشكلات تعترض 
تنفيذ هذه المشروعات وذلك في اطار صلاحياته الأخرى. 

ویراس الجلس -بالوكاله- معالي مالك بن سليمان المعمري وزیر 
الاسکان. 
0— مجلس جامعة السلطان قایوس : 

یتولی مسوولية الحفاظ على مستوی التعلیم الجامعي والارتقاء بهء 
والنظر في إنشاء الکلپات والاقسام والراکز الجديدة بجامعة السلطان قابوس. 

ويرأس المجلس معالي يحيى بن محفوظ النذري وزير التعلیم العالي. 
-٦‏ الهيئة العامة لأنشطة الشباب الرياضية والثقافية : 

تقوم الهيثة بالاشراف على إدارة كل ما يتصل بالأنشطة الشبابية سواء 
الرياضية أو الثقافية والعمل على تطويرها واعداد الشباب اعداداً متصوازتا 
Lat,‏ وثقافيا واتاحة الفرصة أمامه للمشاركة Gould‏ ودولياً في مثل هذه 
الأنشطة تحقيقاً للمصلحة الوطنية في هذا المجال. 

ويراس مجلس إدارة الهيئة معالي الشيخ محمد بن مرهون المعمري. 
۷- هيئة التدریب الهني : ۱ 

أنشثت هذه الهيئة من أجل الاشراف على كل ما پتصل ببرامج ووسائل 
التدریب الهني للشباب والخریجین للتمهید لاستیصابهم ‏ مجالات العمل 
الختلفة, من خلال وضع وتنفیذ برامج تدريبية تتلائم مع احتیاجات التنمية 
من Lali‏ والحفاظ على الحرف والصناعات التقليدية من Lab‏ ثانية وایچاد 
جيل متطور من الفنیین والعمال الهرة Las‏ پخدم Alan‏ التطویر الصناعي من 
ناحية ثالثة. 

ویشرف علي هذه الهيئه معالي الشيخ عبدالعزیز بن مطر الصزيزي وزير 
الخدمة المدنية, 
۸- الهيئة الحمائية للأعمال الخيرية : 

أنشئت هذه الهيثة بموجب الرسوم السلطانى رقم 51/7: وتهدف إلى 
القيام بالأعمال الخيرية التى من شأنها مساعده المحتاجين داخل السلطنة 
وخارجها والتخفيف عنهم في حالة تعرضهم لظروف خاصة تستدعي 
المساعدة؛ أو لكوارث أو حوادث فردية أو جماعية. وكذلك دعم وتمويل 
مشروعات وبرامج الرعاية الإجتماعية وتلك التى ترعى الطفولة او الايتام أو 
المعوقين او العجزه, وغيرها من الاعمال الخيرية. 

ويراس الهيئة معالي محمد بن علي العلوي وزير الدولة للشؤّون 
القانونية. 
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يجسد مجلس الشورى العمانی تطور الصيغة العمانية للمشاركة 
الشعبيةء وتحقيق التفاعل المتزايد Gee‏ واتساعا بين الحكومة والمواطنين فى 
توجيه عملية التنمية وصنع القرار ف المجالات الاقتصادية والإجتماعية. 

وبينما يرتكز نهج الشورى العمانی على مبادىء الشريعة الإسلامية 
الغراء. ويرتبط بالواقع والتقاليد والطبيعة العمانية في خصوصيتها من ناحية, 
ويعمقها وخبرنها التاريخية من dab‏ ثانية, جاء إنشاء مجلس الشورى 
(shal‏ فى ۱۲ نوفمبر ۱۹۹۱ كخطوة اكثر تطور] وملائمة من أجل مشاركة 
آوسع بين المواطنين والحكومة. جدير بالذكر أن المجلس الاستشاري للدولة - 
وهى الصيغة التى سبقت مجلس الشورى- قد استمر خلال الفترة من ۱۹۸1 
حتى ۱۹٩۱‏ ومن ثم اسهم ف الاعداد والتهيئة لإنشاء مجلس الشورى. 

واذا كان مجلس الشورى العمانی يشكل نقلة نوعية, سواء في التشكيل أو 
الدور أى طابع الممارسة ومداها بما يحقق «الارتقاء بهذه التجربة النابعة 
من صمیم الواقع العُماني وتطویرها وتعزيزها Las‏ پشری مسبرة 
النهضة المباركة ويعطى بعداً أشمل واعمق لدور الواطن في الحفاظ على 
منجزاته» فان المجلس استطاع خلال فترته الأولى التى امتدت من ۱۹۹۲ 
حتى نهاية ۶ وخلال CAs e zul as‏ التى يمر الآن 
aan, en‏ العمل الوطنی, ولكن Las‏ 
GY,‏ ی ی O‏ 

وقد حظي الجلس ف هذا المجال بثقة كبيرة وملموسة على كل المستويات 
الشعبية والحكومية كذلك. وكان جلالة السلطان المعظم قد أكد على «انضا 
ننظر إلى مجلسكم كشريك للحكومة y‏ العمل من أجل بناء هذا السوطن 
وخدمة مواطنیه من خلال الموارد المتاحة» وبالتالى LAT‏ مجلس الشورى 
مكانه الصحيح كصيغة للشورى إلى جانب السلطة التنفيذية وكشريك لها حيث 
تتساند جهودهما وتتناسق من أجل تحقيق نتائج افضل واشمل لخطط 
التنمبة وبرامجها التنفيذية. 

في هذا الاطار تراس جلالة السلطان العظم اللقاء المشترك السذی ضم 
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NER (مجلس‎ >) 


وزير الاقتصاد 
الوطني ومعالي وزير 
التجارة والصناعة 
ضمن مناقشاته 
وحواره المثمر مع 
أصحاب ب المعالي 
ORT‏ 


<q‏ جانب من 
منالشاث (مجلس 
الشوری) التي ینم 
نللها إلى المواطن عبر 
جمیع وسائل الإعلام, 


او 
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أعضاء كل من مجلس الشورى ومجلس الوزراء ومجلس إدارة غرفة تجارة 
وصناعة عمان فى 5// 45, كما عقد مجلس الوزراء اجتماعا مشتركا مع 
رئيس وأعضاء مكتب مجلس الشورى ف 1990/1/١4‏ وذلك لمتابعة 
مجالات التنسيق بين الحكومة والجلس وتطوير أساليب التعاون بینهما. 
تجدر الاشارة إلى أن مجلس الوزراء يخصص اجتماعين سنویین يحضرهما 
رئيس وأعضاء مكتب مجلس الشورى لتابعة التنسيق بين الحكومة والمجلس 
حول مختلف القضايا المطروحة آمام المجلس والتى تتطلب ذلك Cady‏ 
للمرسوم السلطانی رقم AN IVE‏ 


اختصاصات وصلاحيات واسعة ومناقشات حرة 

تمتد اختصاصات وصلاحيات مجلس الشورى وفقا للمادة التاسعة من 
مرسوم إنشائه لتغطى جوانب عديدة ف كل ما پتصل بالمجالاث الإقتصادية 
والإجتماعية والحياة اليومية للمواطنين. 

فللمجلس Go‏ مراجعة مشروعات القوانين الاقتصادية والاجتماعية 2 
تعدها السوزارات المختصة قبل اتخاذ |جراءات استصدارها, وللمچلس تقد 
ما يراه مناسباً ف مجال تطوير القوانين الإقتصادية والإجتماعية النافذة 3 
السلطنة وأبداء الرای فيما تعرضه عليه الحكومة من سياسات عامة وتقديم 
المقترحات المناسبة فى شانها. 

يضاف إلى ذلك أن للمجلس الحق ف المشاركة ف الاعداد للخطط التنموية 
للبلاد ومتابعة تنفيذها فى اطار الاستراتيجية العامة للدولة ووفق الامكانيات 
المتاحةء والنظر ف الامور المتعلقة بالخدمات والمرافق والمحافظة على البيثة 
وفيما يواجه القطاع الاقتصادى من معوقات واقتراح السبل المناسبة للعلاج. 
كما أن للمجلس أبداء الرأي ف الموضوعات الأخرى التى يرى جلالة السلطان 
عرضها على المجلس. 

جدير بالذكر أن للمجلس دعوة أى من وزراء الخدمات لناقشته ف الامور 
التعلقة باختصاصات وزارته, وقد يتخذ ذلك شكل مناقشة تذاع فى وسائل 
الإعلام الختلفة, أو يأخذ صيغة توجيه سؤال محدد حول قضبة محددة؛ أو 
الادلاء باستفسار حول أمر من الأمور موضع النقاش من جائب المجلس. 

ومن الأهمية بمكان الاشارة إلى أن مجلس الشسوری شارك في مختلف 
اللجان all‏ قامت على اعداد خطة الثنمية الخمسية الخامسة 
(۲۰۰۰-۱۹۹۱) كما احيل مشروع الاطار العام للخطة من الحكومة إلى 
الجلس, واعدت اللجنة الاقتصادية للمجلس تقريراً حول المشروع. وقد ناقش 
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4 صاحب الجلالة 
السلطان المعفلم 
يرحب برئيس مجلس 


مجلس الشورى تقریر اللجنة الاقتصادية فى دورة استثنائية فى 
۰ ووافق على التقرير ورفعه إلى مجلس الوزراء لاقراره تمهيداً 
لاعتماد الخطة الخمسية واصدارها ف الأول من يناير MAA‏ وبالنسبة 
لتابعة تنفیذ خطة التنمية اعد المجلس نظاماً محددا فى هذا المجال واحاط 
مجلس الوزراء به. 

وبالنظر ¿Y‏ مجلس الشورى يضم «ممثلين من كل 
انحاء آلبلاد يتباحثون ويتناقشون JS‏ حرية, ويقدمون توصيات حول 
السياسات المقترحة» فإن لأعضاء المجلس الحرية الكاملة ف مناقشة ما يطرح 
على المجلس من قضايا وابداء ما پرونه من آراء متمتعين فى هذا المجال 
بالحصانة la,‏ لمرسوم إنشاء المجلس وقد أدى ذلك ف الواقع إلى تفعيل دور 
المجلس وأثراء مناقشاته التى يسيطر عليها الرغبة المشتركة بين الحكومة 
والمجلس ف التوصل إلى أفضل السبل لتحقيق المصلحة الوطنية وحل ايه 
معوقات أو مشكلات فى هذا القطاع أوذاك ويفسر هذا فى الواقع الحرص 
الشديد من جانب الواطنین على متابعة الجلسات والناقشات التى تذاع فى 
وسائل الإعلام بشكل کامل, وكذلك الثقة التى يتمتع بها الجلس من ile‏ 
الواطنین» ومن جانب جلالة السلطان ball‏ 


عضوية الجلس ودوراته 

يتمتع مجلس الشورى العمانى بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالى 
والإدارى؛ ومقره محافظة مسقط. ومدة عضوية الجلس Y‏ سنوات ویجوز 
تجدید العضوية لدة تالية أو اکثر وفقا للإجراءات القررة ولایجوز الجمع 

بين عضوية الجلس والوظائف العامة, كما لايقل سن العضو عن Bu ٠٠١‏ 
ميلادية وفقاً لمرسوم إنشاء المجلس. 

جدير بالذكر أن المجلس يضم ۸۰ عضو يتم اختیارهم عبر عملية ترشيح 
من جانب الولايات لممثيلها فى عضوية ا مجلس حپث ترشح الولاية التى يقل 
عدد سکانها عن ٠١‏ ألف نسمة مرشحين يتم اختپار أحدهما وترشم الولاية 
التى يبلغ عدد سكانها ۲۰ ألف نسمة وما فوق أربعة مرشحين پختار اثنين 

منهم لعضوية المجلس. 

. وقد تمين مجلس الشوری ف فترته الثانية (۱۹۹۷۰۰۱۹۹0) بمشاركة 
المرأة فى عضويته لاول مرة على السشوی الخليجي حيث يضم سيدتين: وقد 
أكد جلالة السلطان قابوس العظم أن حق الترشيح والاختيار للسراة فى 
عضوية المجلس لن يقتصر ف المستقبل على محافظة مسقط بل سيمتد 
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تدريجيا إلى سائر المحافظات. أما بالنسبة لمكتب المجلس فإنه يتكون من 
رئيس المجلس ونائبي الرئيس والاعضاء الخمسة فى مكتب المجلسء بالإضافة 
إلى رؤساء اللجان الدائمة ونوابهم. كما يوجد بالجلس سبع لجان دائمة ويتم 
اختيار نائبي الرئيس وأعضاء المكتب وكذلك أعضاء اللجان بالاقتراع السرى 
فق مانت alate‏ این 

ويعقد مجلس الشورى أربع دورات اعتيادية سنویاً خلال اشهر cally‏ 
ومارس, ros‏ وأكتوبر من كل عام وله أن يعقد دورة استثنائية اذا دعت 
الحاجة إلى ذلك. 


نشاط مکثف 

شهد مجلس الشوری نشاطا مکثفا ومتصلاً منذ بدء فترته الثانية. وبینما 
خصصت دورة يناير ۱۹۹۰۵ لاستکمال الجوانب الاجرائية والتنظيمية بما فى 
ذلك آداء اليمين القانونية من چانب رئيس واعضاء الجلس وتشکیل مکتب 
الجلس ولجانه الدائمه, اعتمدت دورة مارس ۹٩‏ برامج لجان المجلس التی 
تضمنت العدید من الوضوعات الحيوية مثل قانون الوکالات التجارية؛ رعاية 
cond yall‏ وأوضاع العاملین بسكك التدريس؛ وأساليب مواچهة الکوارث 
الطبيعية وحماية مصادر میاه الشرب من التلوث وغيرها. 

من جانب آخر شهدت دورة مارس ۹٩‏ مناقشات مستفيضة بين أعضاء 
الجلس ومعالی وزير الدولة لشؤون التنمية الذی القی Coby‏ آمام الجلس 
حول الاداء الاقتصادی وما تحفق خلال الخطة الخمسية الرابعة 
)1940-1941( كما شهدت دورة أكتوبر 40 مناقشات وتبادل للآراء فی 
اطار طلب مناقشة تقدم به المجلس إلى معالى وزير موارد shall‏ حول «حفر 
الآبار الاستكشافية بالقرب من أمهات الافلاج والاودية». وقد شهدت نفس 
الدورة إجابات وزراء الخدمات على عدد كبير من الاسئلة التى وجهها أعضاء 
المجلس. ومعروف أن أثر السؤال ينتهى بالاجابة عليه ولايجوز تحويله إلى 
مناقشة عامة أو اصدار قرار بشانه وفقا للائحة الداخلية للمجلس. 

وخلال الدورة الاعتيادية الأولى للعام الحالى (ینایر )١1197‏ أقر المجلس 
مجموعة من التوصيات تمهيدا لرفعها إلى المقام السامى لجلالة السلطان 
العظم. وتجدر الاشارة إلى انه إلى جانب مناقشة عدة من مشروعات القوائين 
الاقتصادية والإجتماعية فى الدورة الاعتيادية الشانية العام الحالي -دورة 
مارس 55- فان الجلس شهد مناقشات واسعة لخطط تطویر الاقتصاد 
العمانی ف الستقبل وسبل تنفیذ برامج الخطة الخمسية الثانية وذلك خلال 
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الجلسة المشتركة التى عقدها ضمن دورته الاعتيادية الشالثة للعام الحالى فى 
مایق ۱۹۹ وال القن خلالها كلمن معان ؤت الاقتصاد الوط وال 
وزير التجارة والصناعة بيانين منفصلين حول أنشطة وخطط وزارتيهما فى 
هذا الجال. كما آقر الجلس كذلك مشروع قانون الحاماه ف السلطنة الذی 
احيل من الحكومة إلى الجلس وهو من الشروعات الحيوية على طریق تطوير 
السلطة Lala az pls, El‏ مهن الماماه فى السلات: وقد 
بحث الجلس كذلك الدراسة الخاصة بقانون الوکالات التجارية وکذلك 
مشروع الضمان الاجتماعی تمهیدیاً لاقرارهما من جانب المجلس. 

كنا ناقش مكتي الجلس ورومناء لجانه واعضاء اللجنة الاقتضصادية ما 
یتصل بالوضع الاقتصادی للسلطنة خلال شهر پونیو الاضی مع کل من 
معالى وزير النفط والعادن ووزیر الدولة لشؤون التنمپة بالنظر للاهمية 
الخاصة لهذا القطاع. 


العلاقات الخارجية 
استمر مجلس الشورى ف العمل من أجل توسيع نطاق اتصالاته لتبادل 
الخبرات وبحث سبل التعاون المشترك مع العديد من المجالس النيابية 
والهیثات البرلانية الاخری الخليجية والعربية والدولية. 
وف هذا الاطار قام معالى الشيخ محمد بن ابراهيم بن جبير رئيس مجلس 
الشورى السعودى بزيارة للسلطنة فى الفترة من ١1‏ إلى ۲۰ ابریل ۱۹۹۵ 
واعقبها مباشرة زيارة معالى أحمد اللوزي رئيس مجلس الاعيان الاردنی 
للسلطنة من ۲۱ إلى TO‏ إبريل ۱۹۹۰. كما قامت عضو البرلمان البریطانی 
رئيسة المجموعة البرلمانية العمانية البريطانية بزيارة السلطنة في الفترة من VU‏ 
إلى ۱٩‏ نوفمبر 40 وقام نائب رئيس الجلس الوطني الانتقالي للجمهورية 
الجزائرية الديمقراطية بزيارة السلطنة ف الفترة من ۲۵ إلى YA‏ ديسمير ۹۵. 
وخلال العام الحالى زار السلطنة معالي رئيس الجلنس السوطني بدولة 
الامارات العربية المتحدة خلال الفترة من 44/0/91 كما زارت السلطنة 
وفود برلمانية من مملكة تايلند YI-YE)‏ يناير (AV‏ ووفد الجمعية البرلمانية 
للتعاون العربي الأوروبى YY)‏ مارس (AA‏ ووفد اساتذة الجامعات الأمريكية 
برئاسة الرئيس التنفيذي للمجلس الوطنى للعسلاقات العربية الامريكية فى 
۰ وكذلك وفد المجلس الوطنی للعلاقات الكندية العربية فى ANT INN‏ 
جدير بالذكر أن معالى الشيخ رئيس مجلس الشورى قام بزيسارة 
للجمهورية الإسلامية الإيرانية فى الفترة من ۲۲ إلى ۲۹ فبراير AU‏ 
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الما 
والمناطق والولايان 


تشتمل سلطنة عمان في تقسيماتها الادارية على ثلاث محافظات هي محافظة 
مسقط وظفار ومسندم تمثل کل منها آهمية خاصة سياسية وجفرافية 

واقتصادية وذكك الى جانب خمس مناطق هي منطقة الباطنةء ومنطقة الظاهرة 
والمنطقة السداخلية والمنطقة الشرقية Sr‏ الوسطى وتضم كل من هذه 
المحافظات والناطق عدر من الولايات التي يصل مجموعها الى ۵٩‏ ولاية. 
۱- محافظة مسقط 

تمثل محافظة مسقط بو لاياتها الست منطقة القلب سياسياً واقتصاديا واداریا 
فهي تحتضن عاصمة البلاد ومقر الحكم؛ ومركز الجهاز الاداري للدولة, كما 
تمثل محور النشاط الاقتصادي والتجاري سواء على المستوى y pol‏ 3 علاقات 
السلطنة مع الدول الأخرى؛ وقد بدأت الدولة في السنوات الأخيرة في نقل wile‏ 
غير قليل من النشاطات والمشروعات التجارية, y Lu‏ ذلك الاحتفالات بالناسبات 
الوطنية الى الناطق الأخرى. 

تقع محافظة مسقط على خليج عمان في الجزء الجنوبي من ساحل الباطنة 
وتتصل من الشرق بجبال الحجر الشرقي والنطقة الشرقية. ومن الجنوب بالمنطقة 
الداخلية ومن الغرب بمنطقة الباطنة.. ويدير شؤون محافظة مسقط محافظ يعينه 
جلالة السلطان المعظم وهى معالي السيد المعتصم بن حمود البوسعيدي وزير 
الدولة ومحافظ مسقط, 

تتکون محافظة مسقط من ست ولايات هي ولايات مسقط؛ ومطرح؛ وپوشر, 
والسیپ, والعامرات» وقريات. ويدير كل من هذه الولايات «والي» يعينه محافظ 
مسقط. وتعتبر محافظة مسقط أكثر مناطق السلطنة كثافة بالسكان اذ بلغ عدد 
سكانها ۵۶٩,۱۵۰‏ الف نسمة وفقاً لتعداد السكان الذي أجري في ديسمبر NAAT‏ 

وبالنظر الى النمو الضخم وعملية التحديث والتخطيط العمرانى التي شهدتها 
البلاد في ظل مسيرة النهضة تحولت ولايات محافظة مسقط الى ضواحي حديثة 
مرتبطة ومتكاملة من حيث التخطيط والامتداد العمرانى للعاصمة التي تضم مقار 
مجلس الو زراء, ومجلس الشوری, والجالس المتخصصة: والوزارات المختلفة 
باستثناء مكتب معالي وزير الدولة ومحافظ ظفار الذي يوجد مقره الرسمي في 
مديئة صلاله بمحافظة ظفار. 

كانت مدينة مسقط, oy‏ امتداد التاريخ ميناء تجاريا Lola‏ ومعروفاً على 
طريق التجارة بين الهند وأوروبا عبر الخلیج, كما كانت ولا تزال واحدة من pal‏ 


W ٩1/نامع‎ 


مراكز التجارة الواقعة على بحر العرب والمحيط الهندي والخليج وعلى نحو عرفته 
الكثير من الکتابات التاريخية. 

غير أن مسقط الحديثة تختلف تماما عن مسقط ما قبل ۱۹۷۰ وذلك بالرغم 
من أنه تم الحفاظ على الطابع التاريخى لمدينة مسقط بأسواقها التقليدية وحاراتها 
الضيقةء وبيوتها العتيقة ذات الأبواب dell‏ وطرزها المعمارية المميزة والتي 
تمت صيانتها والابقاء عليها لتحكي ملحمة التاريخ واسهامات الشعب العمانی 
الحضارية. 

وبينما اقتصرت مسقط حتى عام ۰ على امتداد ساحلي لم يتجاوز نصف 
ميل بين قلعتي الجلالي والميرانى الشهيرتين؛ امتدت يد النهضة المباركة لتجعل من 
مسقط واحدة من Gall AST‏ الحديثة امتدادا وتنسيقاً حيث امتدت حركة التخطيط 
والعمران الحديثة الى أكثر من ۲۰ ميلاً على الساحل ابتداء من مسقط ly y yo y‏ 
مسافة كبيرة, 
الكبير الذي تحقق في البلاد ومن أهم هذه المدن مدينة السلطان قابوس؛ ومدينة 
الإعلام, ومدينة الخوير, وشاطىء ¿Al‏ والمدينة الدييلوماسية بالخوير التي 
تضم مبانی السفارات الأجنبية ومساکن الدییلو ماسیین, بالاضافة الى الحي 
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dors A‏ الطييعة 
الخلاية في (وادي 
cal ja‏ بظفار). 


e‏ جمال الطبيعة 
وجهد الننسیق ف 
احد المواقع بمدينة 
(مسقط) التي تعتبر 
البوم ضمن انخلف 
واجمل عواصم 
العالم. 


يضم أكبر المؤسسات المالية والتجارية Du ba‏ 
للاوراق المالية والبنوك 3 

By‏ الوقت الذي عرفت فيه مسقط بأنها 
Gay‏ لشهادات الکثبرین, فانها ظلت مدينة Biles‏ على طابعها المعماري العمانى 


التجاري في روي la‏ 


من أكثر المدن أناقة ونظافة وذلك 


التمیز, 
وجدیر پالذکر آن مبلی dolo‏ مسفط فاز عام ۹۶ پالجافزة Lyi‏ مسابقة 
المدن o‏ 


الضخمة BLAN‏ الى سلسلة الفنادق 7 dal‏ وی ll‏ 
كما وجدت المجمعات والراکز الرياضية المجهزة مثل مجمع السلطان قابوس 
الرياضي ببوشر وميدان الفتح بالوطيةء زخرت مسقط بالعديد من القلاع 
والحصون التاريخية, بالاضافة الى المتاحف التي تحكي قصة الاسهام الحضاري 
العمانی مثل المتحف الوطني العُماني» ومتحف قوات السلطان السلحة, ومتحف 
التاريخ الطبيعي. 

جدير بالذكر أن مسقط تضم الى جانب ذلك واحدة من أحدث شبكات 
الاتصالات التى تربطها بمختلف دول العالم. والعديد من المراكز والمؤسسات 
الخدمية الحديقة خاصة في مجالات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية ومنها 
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على سبيل المثال جامعة السلطان قابوس, والمستشفى السلطانى والستشفی 
الجامعي, وغيرها. من جانب آخر تضم مسقط منطقة الرسيل الصناعية كمنطقة 
انتاجية صناعية تنسو باستمرار بالاضافة الى ميناء السلطان قابوس الذي تم 
توسعته وتطويره؛ وميناء الفحل لتصدير النفط, ومطار السيب الدولي. 

وعلى أية حال ظلت مسقط مدينة لها طابعها التاريخي الخاص وروحها 
العصرية المميزة. 


۲- محافظة ظفار 

تكتسب محافظة ظفار أهميتها ليس فقط من بعد تاريخي حيث تمثل أرض 
اللبان والبخور في الجزيرة العربية وما تزخر به من مخزون ترائي وأثري ضخم 
يكتشف رويداً رويداً عبر جهود العديد من بعثات التنقيب عن الآثار التي تعمل في 
أكثر من موقع بها ولكن ایض من بعد جغرالي باعتبارها شكلت Lays‏ همزة 
الوصل بين عمان وبين شرق افريقياء كما كانت ولا تزال بوابة عمانية ضخمة على 
المحيط الهندي ومعبرا لطريق القوافل القديم في جنوب شبه الجزيرة العربية. والى 
جانب ذلك فانها تمثل الآن سلة الغذاء البكر للسلطنة بحكم مواردها الزراعية 
والحيوانية والسمكية. ومنطقة جذب سياحي لا نظير لها في منطقة شبه الجزيرة 
العربية خاصة خلال موسم الخريف الذي يمتد من يونيو حتى سبتمبر كل plo‏ 

تقع محافظة ظفار في أقصى جنوب سلطنة عمان, وتبعد مدينة صلالة حاضرة 
محافظة ظفار عن مسقط بنحى ۱۰۰۰ كيلومتر. وتتصل محافظة ظفار من الشرق 
بالمنطقة الوسطی, ومن الجنوب الغربي بحدود السلطنة مع الجمهورية اليمنية 
ومن الجنوب ببحر العرپ. ومن الشمال والشمال الغربي بصحراء الربع الخالي. 

وتضم محافظة ظفار ٩‏ ولايات هي صلاله, «y yal‏ طافة» مرباط, سدح 
رخبوت؛ ضلکوت, مقشن, وجزر الحلانپات» ويبلغ عدد سكانها ۱۸۹,۰۹۶ AN‏ 
نسمة Cady‏ لتعداد عام ۱۹۹۲. ويديرها معالي السيد مسلم بن علي البوسعيدي 
وزير الدولة ومحافظ ظفار. وتضم محافظة ظفار مجموعة من الادارات التي 
تمثل امتدادا لوزارات الخدمة في مسقط والتي تعمل من خلال مکتب وزير الدولة 
ومحافظ ظفار, 

وبالرغم من أن النشاط الرئيسي للمواطنين في محافظة ظفار پترکز في الزراعة 
والرعي وتربية الماشية والتجارة, فان حركة تطور تنموية تزدهر في ظفار خلال 
السنوات الأخيرة أفرزث مجموعة کبيرة من الصانع والشروعات التجارية 
والصناعية والسياحية تسعى لاستغلال الامکانیات العديدة التاحة هناك وهو ما 
تدعمه الدولة في اطار خطط التنمية الخمسية وأولوياتها الحددة. 

جدير بالاکر أنه في الوقت الذي تتحول فيه جبال وودپان ومنحدرات ظفار 
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خلال الصيف إلى رداء أخضر متموج يلف كل تضاريسهاء Jay‏ نحو يجذب 
عشرات الآلاف من السياح الخليجيين والأجانب سنوياًء تتميز محافظة ظفار 
بالسياحة الدينية والتاريخية كذلك حيث توجد العديد من المواقع ذات الصبغة 
الدينية مثل منطقة «الاحقاف» التي ورد ذكرها في القرآن الكريم وقبر كل من 
النبي هود والنبي angel‏ والنبي صالح عليهم السلام؛ كما تشير الروايات القديمة 
الى أن fale‏ وئمودا عاشا في ظفار. 

والى جاب ذلك توجد في ظفار آثار لمدينة البليد وميناءسمهرم التاريخي الذي 
اشتهر بتصدير اللبان عند خور روريء وكذلك آثار مدينة وبار بالاضافة الى 
مجموعات أثرية في منطقة الفسیل وقلعة حمران بصلالة؛ وفي حاسك وهانون 
والحلة بمدينة سدح وغيرها من الواقع الاثرية التي يتم الحفاظ عليها کشواهد 
تاريخية old‏ قيمة كبيرة. 

وبالتوازي مع ذلك شهدت محافظة ظفار» by‏ مختلف ولایاتها نهضة عمرانية 
وتنموية كبيرة نجسدت في العدید من الشروعات الحديثةء والطرق, ومحطات 
الطاقةء ومراكز التطوير الحضرية في الجبل والبادية كما أمر جلالة السلطان 
قابوس العظم بانشاء كلية للعلوم البحرية 3 صلاله MAS‏ عن انشاء منطقة 
صناعية في cline‏ ریسوت وزيادة كفاءة كل من ميناء ریسوت ومطار صلاله 
الدنی وتسيير رحلات الطیران العمانی بين مسقط وصلاله. 


۳- محافظة مسندم 

تشکل محافظة مسندم آهمية استراتيجية بالغة الاهمية اذ يطل جزء منها- هو 
رأس مسندم- على مضیق هرمن وهو أكثر المرات المائية الدولية أهمية بالنسبة 
للنفط والتجارة في هذه المنطقة الحيوية من العالم. اذ يمر one‏ نحى ٩۰‏ من 
البترول الذي تصدره منطقة الخليج الى العالم, 

وبالنظر الى أن مضيق هرمز ليس صالحاً بأكمله للملاحة البحرية» وان الجزء 
الصالح للملاحة فيه يقع ضمن المياه الاقليمية لسلطنة عمان فقد تحملت السلطنة 
مسؤولية كبيرة حيال تنظيم الملاحة في المضيق وتأمینها, في مختلف المراحل 
الزمنية وتحت كل الظروف التى تمر بها المنطقة وقد ازداد هذا الدور أهمية في ظل 
المتغيرات الاقليمية والدولية التى يمر بها العالم والمنطقة في السنوات الأخيرة. 

تقع محافظة مسندم في أقصى شمال سلطنة عُمان, وتطل على البوابة الجنوبية 
للخليج وتضم ؛ ولايات هي ولايات خصبء وبخاء Call boy‏ ومدحا ويبلغ 
عدد سكان محافظة مسندم ۲۸,۷۲۷ الف نسمة وفقا لتعداد VAY‏ 

شهدت محافظة مسندم خلال مسيرة النهضة مجموعة من مشروعات تطوير 
الخدمات خاصة في مجال الصحة والتعليم والاتصالات, والمياه والکهرباء, كما أن 
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هناك دراسات لانشاء منطقة صناعية تقوم على استغلال الامكانات الحلية التاحة. 

ومن بين ولايات محافظة مسندم ولاية خصب التي تقع في أقصى شمال 
محافظة مسندم ويبلغ soe‏ سكانها ۱۱,۳۹۳ نسمة وفقا لتعداد عام ۹۹۳ 
وتستمد الولاية إسمها من خصوبة تربتها الغنية بمياهها الجوفية العذبة. 

وبالاضافة الى میناء خصب ومركز تنمية الثروة السمكبة آنشيء بالولاية معهد 
السلطان قابوس للدراسات الاسلامية. 

Lal‏ پالنسبة لولاية دبا البيعة فانها تقع جنوب شرق محافظة مسندم ویپلغ 
sue‏ سکانها ۰,۸۷۲ نسمة, ويعتمد سکانها عل الصید والزراعة وصناعة السفن؛ 
وقد أقيم بها العدید من مشروعات التنمية کالدارس, وبیت نمو الطفل ومستشفی 
دبا بالاضافة الى السوق والطار وغبرها: 


4- منطقة الباطنة 

تعتبر منطقة الباطنة والتي تعرف كذلك پاسم ساحل الباطنة من pal‏ مناطق 
السلطنة, ليس فقط لانها تضم أكبر عدد من الولایات التي تندرج في (طار منطقة 
واحدة - ۱۲ ولاية - ولکن أيضا لانها تحتل موقعا جشرافیا حبويا على خلیج 
عمان مثل پاستمرار نافذة بحرية عمانية ربطت البلاد بالدول الاخری في الخلیج 
وشبه القارة الهندية. فضلا عن انه- ساحل الباطنة- يمثل واحدة من pal‏ الناطق 
الزراعية في السلطنة كما يضم واحدا من أكبر التجمعات السكانية على امتداد البلاد 
بعد محافظة مسقط, اذ يصل عدد السكان في منطقة الباطنة الى ۵16,۱۷۷ نسمة 
وفقا لتعداد ۱۹۹۳ 

تضم منطقة الباطنة AY‏ ولاية هي ولايات صحار والرستاق وشناص وصحم 
ولوى والخابورة والسويق ونخل ووادي المعاول والعوابي والصنعة وبرگاء. 
وتمتد منطقة الباطنة بطول ساحل خليج عمان من خطمة ملاحة شمالا الى راس 
الحمراء جنوبا وتنحصر بين خليج عمان شرقا وبين سفوح جبال الحجر الغربي 
غربا ويصل عرض السهل الساحلي الى نحو YO‏ كيلومثرا. 

وبالنظر لطبيعة موقم منطقة الباطنة, وتوفر امكانيات زراعية وصناعية 
مختلفة بها فقد لعبت هذه المنطقة دورا هاما في التاريخ العمانی القديم والمعاصر. 

تعد صحار من pal‏ مدن ولايات منطقة الباطنة, فقد اشتهرت منذ زمن طويل 

نتاج وتصدير النحاس, كما كانت عاصمة لعمان قبل الإسلام وکسانت مقرا 

جیفر وعبد ابني الجلندى ملكي عمان عندما ارسل لهما N‏ عسرو بن 
العاص پدعوهما الى الإسلام فاستجابا وأهل همان له على الفور. 

حافظت صحار على دورها وأهميتها التجارية كواحد من أهم الوانی على خط 
التجارة البحرية في الحیط الهندي حيث كانت لها صلاتها الوثيقة مع الهند 
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والصین, فقد جعلها موقعها على مدخل الخليج مركزا حيويا للتجارة بين الأقطار 


الإسلامية والمناطق التي تخضع فيها الملاحة للریاح الموسمية وذلك منذ القرن 
الثالث الهجري - التاسع للميلاد. 

ويف balas‏ ان y tr Lobo hall‏ 
sd uds ll Late es sde pas‏ 
الامام آحمد بن سعید البوسعيدي الذي كان Yale Lily‏ نقطة انطلاق في منتصف 
الفرن الثامن pte‏ لجمع شمل Glee Jal‏ وتحریر البلاد من الغزاة. وقد ازدهرت 
صحار- التي أطلق Yale‏ بوابة الشرق من جانب بعض الورخین- في ظل مسيرة 
النهضة البارکة حیث تم تعلویر مصلع النحاس بها واقامة منطقة صناعية تضم 
العديد من الصانع فخلا ge‏ عملية yp bill‏ الخنخمة التي حدثت في مختلف 
ls‏ هما اماد لبا العنوية UN‏ کی عن قور عاق aqi‏ 

lll‏ نك اوه Sn N LU‏ شاه لها 
آهمیتها ودورها التاريخي على الستوی الوطني فولاپة الرستاق التي تقع ضمن 
ولایات الحجر الغربي (۱۱,۹۸۶ الف نسمة) فانها كانت عاصمة لدولة اليعارية 
ومقرا لمؤسسة الدولة البوسعيدية وتضم قلعة الرستاق وحصن الحزم وتشتهر 
بالتبسیل والصناعات التقليدية کالخناجر والسعفیات وصناعة الحلوی كما يوجد 
بها احدی العيون العدنية الشهيرة وهي عين «الكسفة» ذات المياه الحارة, 
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جدير بالذكر أن ولايات منطقة البباطنة نالت حظا وافرا من التنمية والعناية 


۵- منطقة الظاهرة 

تعد منطقة الظاهرة من مناطق السلطنة الغنية بامكانياتها الزراعية والسياحية 
والتاريخية والتي حققت تطورا كبيرا في ظل مسيرة النهضة التي يقودها جلالة 
السلطان قابوس المعظم وعلى مختلف المستويات. 

ومنطقة الظاهرة عبارة عن سهل شبه صحراوي ينحدر من السفوح الجنوبية 
لجبال الحجر الفربي في اتجاه صحراء الربع الخالي وتفصله جبال الکور عن 
داخلية عمان من ناحية الشرق كما پتصل پصحراء الربع الخالي من ناحية الغرب 
وبالطقة الرسطن من cogil da‏ رکنات هام BALI‏ ترق قتعا cub‏ 
«توام» و «الچو». 

تضم منطقة الظاهرة خمس ولایات هي البريمي وعبري ومحضة وينقل 
وضنك وبلغ عدد سکانها ۱۸۱,۲۲۶ الف نسمة حسب تعداد عام ۱۹٩۳‏ وبها 
نحو ۳۰۲ مديئة وقرية . 

تعتبر ولاية البريمي شاني أكبر ولایات منطقة الظاهرة من حيث عدد السکان 
£4,VAY)‏ نسمة) وتقع في الرکن الشمالي الغربي من الساطنة محاذية للحدود مع 
Uys‏ الامارات العربية التحدة. 

وبینما تدل الاثار الکتشفة حديثا على وجود طرق برپة قديمة تمر بالبريمي 
وعبري متجهة نحو ساحل عمان الشمالي عبر وادي الجزي ووادي الحواسنة 
ومتصلة بقلب الجزيرة العربية, فقد اشارت الواد الأثرية التي ste‏ عليها في 
البريمي الى قيام صلات تجارية بينها وبين مناطق السند في القرنين الثالث عشر 
والرابع عشر قبل الميلاد. 

وتشتهر البريمي بالزراعة والعديد من المعالم السپاحية, وقد أعيد تخطيط 
مدينة البريمي» وتزويدها بكافة الخدمات الحديثة والمتطورة كما توجد بها فروع 
لجميع وزارات الدولة ويجري التخطيط لإقامة منطقة صناعية بها. 

Lal‏ ولاية عبري )0 NAY EV‏ نسمة) فانها تتميز بموقع فريد يربط 
السلطنة والناطق الأخرى في الجزيرة العسربية؛ ومن ثم كانت معبرا للقوافل 
التجارية منذ عقود عديدة. كما تضم العديد من المواقع الاثرية والحصون منها 
قلعة السليف والمعالم السياحية مثل عين الحيدث وعين الجناة ويوجد بها بعض 
حقول النفط والغان, ۱ 

جدير SUL‏ أن مسيرة النهضة وفرت لولاپات منطقة الظاهرة مختلف انواع 
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الخدمات الصحية والتعليميةء وفي مجال المواصلات والطرق والاتصالات 
والكهرباء وغيرها مما حقق إزدهارا ونشاطا تجاريا ملحوظا فيها. 


1- المنطقة الداخلية 

تعد المنطقة الداخلية بموقعها وطوبوغرافيتها بمثابة العمق الاستراتيجى 
للسلطنة اذ أنها تتكون من الهضبة الكبرى الواقعة في وسط البلاد حيث Saggy‏ 
الجبل الاخضر الذي تتحدر من سفوحه هذه الهضبة ف أتجاه الصحراء Liga‏ 
وتتصل من الشرق بالمنطقة الشرقية, ومن الغرب بمنطقة الظاهرة ومن الجنوب 
بالمنطقة الوسطی, ومن الشمال بمحافظة مسقط ومنطقة الباطنة. 

وتتميز المنطقة الداخلية ليس فقط بكونها من المناطق الزراعية الرئيسية في 
السلطنة؛ ولكن أيضا بدورها ومكانتها البارزة في التاريخ العمانى حيث تضم هذه 
المنطقة ثمان ولايات هي نزوى وسمائل وبهلا وأدم والحمراء ومنح وازكي 
وبدبد. وبلغ عدد سکانها ۲۲۹,۷۹۱ الف نسمة Gay‏ لتعداد عام ۱۹۹۳. 

احتلفت البلاد بالعيد الوطني الرابع والعشرين المجيد في نزوى تكريما لها 
«وتمجیدا وتجدیدا» لدورها البارز 3 الحضارة العمانية والذي وصفه جلالة 
السلطان العظم بانه Yo‏ پزال يتالق نورا وضیاء ورفعة وجلالا. لفد كانت 
نزوی معقل القادة والعظماء وسوئل العلماء والفقهاء ومرناد الشعراء 
والادباء فاعظم بها من مدينة لها في قلوب العمانیین منزلة عالية ومکانة 
سامية وقدر جلیل». 

وکانت نزوی عاصمة لعمان في عصور الاسلام الاولی وعرفت بنشاطها الفكري 
وبالاجپال التعاقبة من العلماء والفقهاء والمؤرخين العمانبین وأطلق عليها «بيضة 
الاسلام» ولا تزال قلعتها التاريخية التي بناها الامام سلطان بن سيف اليعربي في 
النصف الشانی من الفرن السابع عشر للمیلاد شامخة a‏ الیوم كما ينتشى بها 
العدید من الحصون والابراج والساجد الاثرية القديمة والواقع السياحية وتشتهر 
بزراعة القطن وصناعة اللابس والصناعات الحرفية وصناعة البسر. 

تشتهر سمائل (۳۸,۶۰۳ الف نسمة) بكثير من فقهائها وعلمائهاء وينتمي 
إليها الصحابي الجلیل مازن بن غضوبة وهی آول من أسلم من Jal‏ عمانء ومن 
بين god‏ ۲۰۰ مسجد پوجد مسجد الضمار الذي أسسه هذا الصحابي الجلیل 
ويعد اول مسجد في همان. 

كما تشتهس سمائل بواديها وواحاتها الخضراء وكثرة النخيل وبصناعة 
النسیج والجلدیات, اما ادم التي تعد البوابة الجنوبية للداخلية, فائها كانت ملتقى 
طرق القوافل منذ ما قبل الإسلام, كما شهدت مولد الامام أحمد بن سعيد 
مؤسس حكم أسرة البوسعید, وتشتهر بعدد من الواقع الأثرية والسياحية 
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وبالحرف التقليدية مثل صناعة الصياغة والخوصيات والحدادة والحلوى 
العمانية. 

وبينما تعد ولاية بهلاء ETA VA)‏ الف نسمة) من أقدم مناطق glas‏ وكانت 
عاصمة لعمان في بعض فترات التاريخ القدیم, فإنها تشتهر بسورها التاريخي 
وبحصن جبرين الشهير الذي بناه الامام بلعرب بن سلطان بن سيف اليعربي, 
وكذلك قلعة بهلاء الدرجة ضمن قائمة التراث العالی, كما تشتهر بعدد من المعالم 
LAY‏ الأكرى وبفدد من Ga Lelie AAA‏ والشيوت والخة اجر 
والصناعات النحاسية والصوفیات. 

جدير بالذكر أن المنطقة الداخلية شهدت خلال سئوات النهضة نقلة نوعية 
ليس فقط في مجال توفير الخدمات المختلفة, ولكن أيضا في الإزدهار الاقتصادي 
وانشاء عدد من المصائع والمرافق الرياضية والكليات مثل اكاديمية الشرطة والكلية 
الفنية الصناعية والكلية المتوسطة للمعلمين؛ كما يجري الاعداد لانشاء معهد 
للقضاء العالي في نزوى Las‏ 


۷- المنطقة الشرقية 
تمثل الماطقة الشرقية الواجهة الشمالية الشرقية لسلطنة عمان والطلة على بحر 
العرب من Lab‏ الشرق وتشمل الجانب الداخلي لجبال الحجر الشرقي التي تتصل 
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. من السفن‎ de gar dy 
التفليدية النی نشتهر‎ 
بصناعنها صور.‎ 


بها من ناحية الشمال, كما تتصل برمال آل وهيبة من ناحية الجنوب وبالمنطقة 
الداخلية من ناحية الغرب. 

وتضم النطقة الشرقية احدی عشرة ة ولاية هي صور» ells‏ 2 وبديةء والقابل 
والضيپي, ودماء والطائيين» والكامل والوافيء وجعلان بني بو عليه وجعلان بني 
بو حسن؛ ووادي بني خالد, وجزپرة مصيرة, وبلغ عدد سکانها ۲۵۸,۲۶۶ الف 
نسمة وفقا لتعداد عام ۱۹۹۳ 

تعتبر مدينة صور pal‏ مدن النطقة الشرقية ولعبت دورا تاريخيا في حركة 
التجارة والملاحة في الحیط الهندي, ومن ثم اشتهرت ببناء السفن حيث كانت 
انشط مراکز بناء السفن في الجزيرة العربية في القرن الاضي. 

Corus‏ وجود میناء صور الفينيقي على الساحل الشرقي للبحر التوسط 
حدوث هجرة كبيرة من الهجرات التي انطلقت من الجزيرة العربية الى الشام 
قبل الميلاد أو بعده, انتقل خلالها أجداد الفينيقيين من عمان الى الساحل الشرقي 
jail‏ امتىت 

والى جانب النشاط البحري وبناء السفن الشراعية تشتهر صور بعدد من 
الواقع الاثرية السياحية مثل الكهوف كما تشتهر بالصناعات dll‏ وصناعة 
النسيج وتنشح العديد من الحاصلات الزراعية. جدير بالاکر انه يجري العمل 
لإنشاء Y‏ مناطق صناعية في صور كما أن مجمع البترو كيماويات ومصانع 
تسييل الغاز سيتم انشائها في المنطقة الشرقية وتصل تكلفتها الاستثمارية الى 
نحو ۸ بليون دولار. 

وتعتبر ولاية ابراء ولاية زراعية LS‏ تزدهر بها عدد من a‏ والصناعات 
التقليدية. وبالنسبة لجزيرة مصيرة الواقعة في بحر العرب فإنها تتميز بموقعها 
الاستراتيجي ونشنهر بوجود اعداد من السلاحف وبعض المزروعات. 

جدير SUL‏ أنه انشثت في المنطقة الشرقية عدة مصانع fhe‏ مصانم الفخار, 
ومصانم الالبان والثلج والطابوق, فضلا عن الاعداد لاقامة مجمع 
للبتروكيماويات ومصائع تسييل الغاز السابق الاشارة الیها. 
۸- المنطقة الوسطی 

تفع النطفة الوسطی جنوب منطفتي الداخلية والظاهرة وتطل من الشرق على 

بحر العرپ» ومن ل الفرب على صحراء الربع الخالي وتتصل جنوبا بمحافظة 

pub‏ وتتمسز النطقة بوجود عدد AS‏ من آبار انتاج النفط والغاز بها وتضم 
المنطقة الوسطى أربع ولایات يقع ثلاث منها على ساحل بحر العرب هي 
ولايات محوت والدقم والجازر في حين تقع الولاية الرابعة وهي هيما في الداخل 
ويبلغ عدد سكان المنطقة الوسطى ١1,0517‏ الف نسمة Lady‏ لتعداد عام 
11م 


۷۷ ٩1/نامع‎ 


كانت ولاية محوت التي تضم عددا من vor‏ جزيرة محوت من A‏ جمال الطبیعة 7 
موانیء السلطنة القديمة ذات الصلات مع شرق افريقيا والهند. . وتشتهر الدقم. 
هذه الولاية بصید الاسماك والرعي بالاضافة الى صناعة الخروج والغلى 
الذي یصنم من الشعر. 

Ll‏ ولاية هيما فانها تتميز بحیواناتها البرية وخاصة الها العربية 
والغزلان التي توجد في منطقة جعلونی وقد قامت الحكومة بانشاء محمية 
ايمرا el‏ هویب Eo‏ رامین dl‏ يوا وتا مد 
وتشتهر ولاية هيما بالکهوف العديدة كما يعمل السکان بالرعي وتسربية 
الحیوانات وبعض الصناعات التقليدية. 

وجدیر بالذکر أن الحكومة تقوم بچهود ضخمة لتطویر المنطقة 
الوسطی وتسزویدها بكافة الخدمات خاصة مياه الشرب النقية وتحسين 
الطرق التي تربطها بشمال البلاد وجنوبها مكل طریق نزوی - هيما - 
ثمریت - وخلال خطة التنمية الخمسية الرابعة كان نصیب الفرد ف النطقة 

الصروفات الانمائية ۱۳۶۷ ريالا عمانیا ومن ثم تحتل هذه المنطقة 
المرتبة الشانية بعد محافظة مسندم من حيث نصيب الفرد ف الصروفات 
الانمائية للخطة gay‏ ما أدى الى تغيير وجه الحياة بها بشكل كامل 
وملموس. 


Y Ya 


يرتبط النظام القانونى فى سلطنة عُمان بالطبيعة والخصوصية التى 
یتمیز بها المجتمع العمانى, ومن ثم يجسد هذا النظام ليس فقط الروابط 
التاريخية ومنظومة القيم الإسلامية والعربية الأصيلة, Lal ¿Sly‏ العلاقة 
الحميمة بين القائد والمواطنين والحرص على ترسيخ مبادىء الحق 
والعدالة ومواكبة التطور الإجتماعى والاقتصادى الذى تشهده البلاد 
ومتطلباته. 

وبينما يرتكز النظام القانوني ف السلطنة على المراسيم التى يصدرها 
جلالة السلطان العظم فقد انشىء ديوان التشريع فى عام ۱۹۷۰ والذى 
اضطلع بمهمة مراجعة القسوانين ومشروعات المراسيم السلطانية 
والاتفاقيات الدولية والعقود التى تكون الحكومة طرفاً فيها فضلاً عن 
أبداء الرای القانوني فيما تعرضه عليه الوزارات والوحدات الإدارية 
الخظفة من موضوعات: 

واستجابة للتطور والاتساع 3 الجال القانونی؛ تم إنشاء وزارة 
واعادة تقييم لكثير من القوانين السارية ف السلطنة وتعدیلها Lay‏ يتلاثم 
مع موم لة النطلاق الجديدة. ومن ثم تعمل وزارة الشؤون القانونية على 
تطويسر القوانين والانظمة المعمول بها بالتعاون مع الوزارات والجهات 
العنية, وكذلك اعداد ومراجعة wiles pie‏ الراسیم السلطانية والقوانين 
واللواثح والقرارات الوزارية القدمة من الوزارات والوحدات الحکومية 
الختلفة واتخاذ إجراءات اصدارها ونشرها فى الجريدة الرسمية. 

كما تتضمن اختصاصات وزارة الشؤون القانونية دراسة ومراجعة 
مشروعات العاهدات والاتفاقيات الدولية التى تعقدها السلطنة. ومراجعة 
العقود التی پترتب عليها التزامات مالية على الدولة تتجاوز نصف ملیون 
ريال عماني قبل توقیعها من ايه وحدة حكومية. 

جدیر بالذکر ان الوزارة تبدی الرأی القانونی وتصدر الفتاوی 
والتفسیرات الرسمية العتمدة المراسیم السلطانية والقوانین والقرارات 
واللوائح الوزارية كلما تطلب الامر ذلك بالاضافة إلى رعاية مصلحة 
الحكومة ف المنازعات التى قد تنشا بسبب تنفيذ العقود التى ترتبط 
وتمثيل السلطنة ف المنظمات والمؤتمرات الدولية والإقليمية Y‏ مجال 


94 vo 


الشؤون القانونية, هذا فضلاً عن الموضوعات الأخرى التى تحال اليها من 
جلالة السلطان المعظم. 

وبينما تتولى وزارة الشؤون القانونية اصدار «الجريدة الرسمية» 
مرتين شهریاء بالإضافة إلى المجلدات السنوية للتشريعات؛ فإنها اصدرت 
أول دليل عام للمراسيم السلطانية والقوانين والقرارات السلطانية منذ 
بداية poe‏ النهضة المباركة وحتى نهاية عام ۱۹۹۶ وعلى نحو علمى 
ييسر الوصول all‏ والاستفادة منها وكذلك التعرف على مختلف القوانین 
ف السلطنة والتعديلات التى ادخلت عليها. كما تم اصدار فهرس ابجدي 
يتضمن التشريعات النافذة حتى نهاية عام NIRO‏ 

واذا كانت هذه الجهود -وغيرها- قد اتاحث التعرف على كل جوانب 
البناء التشريعي ف السلطنة؛ فان من pal‏ القوانين التى تم اصدار المراسيم 
الخاصة بها قانون نظام الودائع الصر‌فية» والنظام الاساسی لكليات 
التربية للمعلمين والمعلمات ولائحته التنفيذيةء بالإضافة إلى التصديق على 
الاتفاقية التنفيذية للاحكام والانابات والإعلانات بدول مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية واصدار تمديلات قانون شركات التأمين وقانون 
نظام الجمارك Las‏ يخدم جهود التنمية ف البلاد. 


AY oles the 


هرمن اصدارات وزارة " 
الشؤون القائونية. 


آدت عمليات التنمية الشاملة التى بدأت عام ۱۹۷۰ إلى ازدياد دور ومهام 
الجهاز الإدارى فى الدولة. خاصة مع إرساء كل أركان الدولة العصريةء وقد 
صاحب الزيادة الكبيرة فى اعداد موظفى الخدمة المدنية والذين وصل عددهم فى 
۰ إلى ۸۶۱۳۹ موظفا- وكان عددهم فى عام ۱۹۷۰ لا بتجاوز ۱۷۰۰ 
موظفاً- اهتمام عميق من جانب الحكومة بكل ما يتصل بالتنمية البشرية 
والعناية الفائقة بالواطن العماني وصقل خبراته وتدريبه واحلاله تدریجیاً محل 
العمالة الوافدة. 

وجديس بالذكر أن جلالة القائد المفدى LST‏ بعد أيام من انطلاق مسيرة 
النهضة المباركة على Leal‏ الكفاءة الإدارية والفنية والتدريب لإعداد الشعپ 
لمسؤولياته. وبینما ارتكز تنظيم أجهزة الإدارة العامة على الرسوم السلطانی 
رقم ۱۹۷۰/۲۱ قام ديوان شؤون الموظفين ثم مجلس الخدمة المدنية بدور 
حیوی 3 هذا الجال, day‏ إنشاء وزارة الخدمة المدئية فى عام ۱۹۸۸ وهى 
تتعاون مع مجلس الخدمة الدنبة فى تنفیذ برامج التنمية البشرية وما يتصل 
بالخدمة Goal!‏ بالإضافة إلى تقدیم خدماتها فى مجال التنظیم واعادة التنظیم 
والاستشارات ald‏ الصلة للوزارات وأجهزة الدولة الخنلفة. 

وف الوقث الذی تقوم فيه وزارة الخدمة الدنية پدور حیوی ف تطوير نظم 
العلومات التعلقة بالوارد البشريةء بما فى ذلك تنفيذ نظام الحاسب الآلى للموارد 
البشرية الرتبط بالوحدات الحكومية الخاضعة لنظام الخدمة الدنية ویتم إدارته 
عن طریق السوزارة, فإنه يجرى الآن استکمال خطة تصنیف الوظائف بالخدمة 
المدنية والسير ف خطط التعمين وفق معايير وضوابط محددة. 

وتقضى خطة التعمين باعداد الواطن العماني وتاهیله لشغل الوظيفة التى 
يشغلها الموظف الوافد بأسلوب منظم يحافظ على مستوى وكفاءة الأداء. وقد 
بلغت نسبة التعمين فى نهاية يونيى ۰۱۹۹۵ ۸۷,۷ وترتفع النسبة إلى 7۸,۵۱ 
بدون وزارتی الصحة والتربية والتعليم وبذلك تكون النسبة المتحققة فعلاً قد 
تجاوزت النسبة المستهدفة فى نهاية العام الماضى وهی ANN‏ 


معهد الإدارة العامة 
يشكل معهد الإدارة العامة الذى انشىء ف نوفمبر ۱۹۷۷ المؤسسة الوطنية 
التى تقسوم بجهد علمى وعملى فى مجال تحقيق التنمية الإدارية بالإضافة إلى 


۸ ٩۳/نامم‎ 


نشاطه فى مجال تقديم الخدمات والاستشارات الإدارية والبحوث العلمية ف هرتدريب وتاهيل 


مجال الإدارة. وقد تم اعادة تنظيم العهد بموجب المرسوم السلطانی رقم 
۲ كما صدرت اللائحة الداخلية له فى .55/١١/1١1‏ جدير بالذكر ان 
التدريب هو أبرز أنشطة المعهد فى مجال اعداد الكوادر الوطنية, ويشمل التدريب 
مشروعات وبرامج عديدة ومتنوعة بالإضافة إلى البرامج المتخصصة وتلك التى 
يتم تصميمها لتلبية احتياجات محددة. وقد نفذ المعهد 5١7‏ من الفعاليات 
والبرامج حتى عام ۱۹۹۵ وبلغ عدد المشاركين فيها ۱۲۷4۳ متدرباً منها EN‏ 
برنامجا للإدارة العلیا. 

وبالنسبة للبحوث یقوم معهد الادارة العامة بتصميم وإجراء العدید من 
البحوث حول ظواهر وموضوعات محددة ذات dhe‏ بمجالات نشاطه وعلی نحو 
پحقق الوعی الاعمق بها والاسهام فى التعامل الإيجابى معها. وقد نفذ العهد EY‏ 
بحثاً Gla)‏ متخصصا كما أصدر ۵ دليلاً وانشا بنك معلومات پتضمن (pas‏ 
ol pat‏ الردارية داخل السلطنة. 

من چانب آخر قدم معهد الادارة العامة العدید من الاستشارات لجهات 
حكومية مختلفة خاصة ف مجال التنظیم والهیاکل التنظيمية وتبسیط الإجراءات 
ومراكز العلومات والحاسب الآلى Landy‏ وبلغ مجموع هذه الاستشارات "ه 
استشارد. 


٩۳۱/ مان‎ AY 


الكادر الوطني ليقوم 
بواجبه في مجال 


la التصميم‎ 


والمتايعةك, 


لتخط 


0 


۲ فريق قوات 
السلطان المسلحة 
للرماية المشارك فيي 
البطولة العسكرية 
الدولية (بزي) 
بالمملكة المتحدة عام 
٩‏ الذي حصل على 
المركز الأول على 
مستوى الفرق إضافة 
إلى العديد من 
الكؤوس والدروع في 


إن عملية بناء قوات السلطان السلحة والتطوير الدائم والستمر لها- رجالاً وعتاداً 
واداء - هی من أبرز الجالات التى تترجم بوضوح الرؤية والفكر الاستراتيجي لجلالة 
السلطان قابوس العظم القائد الأعلى للقوات المسلحة. حيث تتكامل هذه العملية مع 
السياسات وبرامج التنمية الأخرى لتصنع Cas‏ الأساس المتين لنهضة عمان الحديثة 
وانطلاقها بقوة وثقة إلى أفاق القرن القادم. 

لقد أكد جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة انه «كان لقواتنا المسلحة الباسلة 
وكافة أجهزة الأمن منذ اليوم الأول لمبلاد النهضة العمانية الحديثة دور بارز 3 
حماية الوطن وضمان امنه واستقراره؛ ولايخفى عليكم ان منجزات أى بلد تبقی 
عرضه للتدمير والفناء إن لم تكن هناك قوة وطنية تذود عنهاء ومن هذا المنطلق 
عملنا داثماً على تطويرها وتحديثها ويسرنا أن نؤكد عزمنا الدائم على مواصلة 
رعايتنا لها واهتمامنا بمتطلباتها». 

وق الوقت الذى تضطلع فيه قوات السلطان المسلحة بمهامها كسياج وطنى قوى 


A Wels 


a El on 


حل جلالة القائد gest‏ 
للقوات المسلحة بين 
ابنائه خريج 

الدورة ۳۰ من طلبة 
dels‏ السلطان 
قابوس العسكرية. 


pen >‏ متواصل 
بتحديث الالیات 
الحربية Aslan)‏ 
تشالنجر-۲). 


هر الفریق الوطني 
القفز الحر حقق 


Fl 

تحمى عملية البناء وترد كيد المعتدين» وتتصدى GY‏ محاولة للتدخل فى الشؤون 
الداخلية للوطن gl‏ المساس بهاء فإنها لاتدخر وسعاً فى استخدام امكانياتها الهندسية 
والتقنية فى دعم برامج التنمبة خاصة ف القطاعات أو المناطق آو الظروف التى تحتاج إلى 
قدرات خاصة سواء بالنسبة للمناطق الجبلية أو النائية أو بالنسبة لمشروعات محددة- 
ومن ثم قدمت قوات السلطان المسلحة fi E‏ ومتكاملاً باعتبارها ركيزة أساسية 
لاستراتيجية السلام التى يتبناها جلالة السلطان المعظم- وق هذا الاطار تجدر الاشارة 

إلى مايلي؛ 


الجيش السلطاني العماني 

الجيش السلطانى العمانی قوة برية حديثة متكاملة البناء والتنظيم والتسلیح وتتمتع 
بكفاءة قتالية عالية جعلت منه lily‏ من الجيوش الحديثة والشهود لها. ويضم الجيش 
السلطاني العمانی بين صفوفه أسلحة القتال الرئيسية من BLL‏ والمدرعات والمدفعية 
والاسلحة الإدارية والفنبة الأخرى, 

وبفضل الرعاية السامية لجلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة شملت عملية التطوير 
الافراد والمعدات والمنشأة التعليمية والوحدات على السواء. فبالنسبة للأفراد حدثت نقلة 
نوعية ضكمة ف مجال الاعداد والندريب بدهءاً من التدريب الأساسى للضباط والجنود 

حتى التدريب النوعى او التخصصى الدقيق ف اطار الاعداد النوعى للافراد. وبالتالى 


۸۵ ٩۱/نامع‎ 


يضم الجيش العمانی الان الجندى المتخصص والژهل فى جميع الأفرع من مشساة 
ومدفعية ومدرعات وأسلحة إدارية وفنية. وقد ساعد على ذلك توفير المنشات التعليمية 
الملتخصصة ومن أبرزها كتيبة تدريب قرات السلطان المسلحة؛ ومدارس الدفعية 
والدرعات والاشارة والتموين وهی مدارس متخصصة: بالإضافة إلى كلية السلطان 
قابوس العسكرية ومدرسة تدريب الضباط وصولاً إلى LS‏ القيادة والارکان التى تؤهل 
الضباط لثولى مناصب القيادة فى الوحدات والتشکیلات. 

من چانب آخر ینم تزويد الجيش السلطائى العمانی bool‏ الاسلحة والصدات 
واکثرها ملائمة للمهام النوطة به وما يدعم کفاءته القثالية. وق هذا الاطار تم ادخال 
دسابات «تشالنجر -۲» إلى الخدمة فى مدرعات سلطان عمان, وادخال الدافع glue‏ 
لمم ذاتية الحرکة وهی من dual‏ انسواغ مدافع الیدان إلى مدفعية سلطان عمان, 
وكذلك منظومة الدفاع الجوی عبار ۳۵مم الضادة للطاثرات. ولايقتصر الامر على توفير 
العدات الحديثة بل انه پمند إلى صيانة هذه العدات والحفاظ Yule‏ من خلال مسراکز 
الصيانة والورش الحديثة واعداد الفنيين التخصصین للقيام بذلك وهناك عدة مراكز 
تدریب لهذا الغرض. 

جدیر پالذکر أن عملیات التطويس Baldy‏ كفاءة الجیش السلطانی العمانی تتسم 
لتشمل الجوانب المتعلقة بالشژون الإدارية والفنية والتخطیط والامداد والتموین 
رالتامین الطبی فضلاً عن العناية بالافراد اجتماعيا وثقافياً Qualys‏ مما جعل الجیش 
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هر فوات الفر 


احدی مهامها 
الاستطلاعیا, 


gd 


yk‏ ا 


OH 

1 AN 
HR 
he EN 
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هر جلالة القائد الاعلی 
المفدى يشهد برعایته 
السامية حفل تخريج 
دفعة جديدة من 
الطبارين والضباط 
الجويين. 


Y‏ طائرات هوك 
المقاتلة التى زود بها 


السلطسانی العماني من بين 
الجيوش الحديثة الشهود 
بكفاءتها, 


٠‏ يمثل سلاح gall‏ السلطاني 
العمانی القوة القادرة على 
Lalas‏ سماء السوطن Br‏ 
وفاعلية بحکم ما وفره له 
حضرة صاحب الجلالة 
السلطان العظم من امکانات 
عديدة. فإلى جانپ اعداد سور 
الجو العمائيين ف أكاديمية 
السلطان قسابوس الجوية, 
ومدرسة الارکان yall‏ تقوم 
الكلية الفنية الجوية باعداد 


A | 


الكوادر الجوية الفنية القادرة على التعامل مع الاجهزة الحديثة 
تسهم فى ذلك كل من مدرسة رابير للصواريخ ومدرسة الراقبة الجوية. 

وف مجال التسليح يمتلك سلاح الجو السلطانی العمانی أحدث الطائرات المقاتلة من 
طراز جاكوار وهوك وغيرها من الطائرات, والطائرات العمودية التى تعمل من قواهد 
جوية حديثة ومجهزة بكافة الخدمات الجوية las‏ فى ذلك ورش الصيانة المتخصصة 
لإجراء العمرات day pall‏ كما يقوم سلاح الجو السلطانی العمانی بالمشاركة ق 
ثمارين مشتركة مع أسلحة الجو لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مثل تعاون 
۱, ؟ لتحقيق الثنسيق وزيادة كفاءة التعاون Lad‏ بيئها. 

جدير بالذكر أن سلاح الجو السلطانی العمانی يقوم بالاسهام ل جهود التنمية 
وتقديم العاونة سواء لى مجال العاونة الطبية عن طريق الطبيب الطائر أو نقل المؤن 
للأهالي ف المناطق USL!‏ أي فى مجال مراقبة الشواطىء والاسهام فى عمليات الإنقاذ 
المختلفة. 
البحرية السلطائية العمائية 

إن عملية التطویر الضخمة البحرية السلطانية العمانية والتى استطاعت خلال 
سنوات معدودة ان تصنعها ف مصاف البحريات الحديثة على المستويين الاقليمى 
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J‏ مجال الطيران, كما هر تاهيل الكوادر 


الوطدبة وتدريبها 
على احدث المعداث 
العسكرية الجوية 
(ورش الصبانة 
الفنية). 


والدولی ارتكزت ف الواقع على أرث بحرى ضخم وتراث عميق سجله البحارة العمانیون 
فى مختلف بحار العالم عبر حقب التاريخ المختلفة, كما انها عبرت عن وعى عميق بأهمية 
الدور البحرى للسلطئة استراتيجيا واقتصادیاً كذلك وقد اعطى جلالة السلطان المعظم 
اهتماما Gils‏ لذلك. 
ول هذا الاطار جرى تطوير البحرية السلطانية العمانية بشكل متكامل ليس bis‏ 
من حيث الكفاءة القتالية لرجالها وسفنها ولكن أيضا من حيث توفير القواعد البحرية 
الحديثة والاحواض والموانيء القادرة على الاسهام فى تحقيق أهداف البحرية السلطانية 
العمانية وتأتی قاعدة سعيد بن سلطان البحرية التى افتتحت عام ۱۹۸۸ فى مقدمتها. 
هذا إلى ile‏ سفن التدريب مثل السفينة المبروكة ونصر البحر والورش المتخصصة. 
وبينما تم تزويد البحرية السلطائية العمانية بمجموعة من السفن الحديثة ومتعددة 
المهام مثل قاهر الامواج, والبشری, والماصور والژزر, فإنه تم تدشين السفيئة «النجاح» 
فى مارس ۱۹۹۱ لتنضم إلى شقيقاتها فى الذود عن حياض الوطن وحماية الشواطیء 
والمباة العمانية اضافة إلى تأمين الملاحة فى Gude‏ هرمز الذى يعد شريان التجارة 
وامدادات النفط بين دول الخليج والعالم, 
جدير بالذكر أن السلطئة استضافت هذا العام في مياهها الإقليمية التمارين البحرية 
المشتركة لبحريات دول المجلس» كما تقوم بتلفیل التمرین «اسد البحر» والتمرين EI‏ 
فى اطار خطتها التدريبية. وق مجال التدریپ الشراعى تقوم السفينة «شباب عمان» 
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A‏ مجموعة من 
السفن الحربية 
usa!‏ للبحرية 
السلطائية العمانية 
نشو تشق عباب البحر 
Kart Br‏ 
وخبرانه. 


4 جلالة القاش الأعلى 
المعظم یتفضا 
بتسلیم سیف الشرف 
لاحد الضباط 
الخريجين y‏ احنفال 
البحرية السلطائية 
العمائية بیومها 


السنوی, 


بدور حیوی فى هذا الجال, كما انها تشارك ف العدید من الهرجانات والاحتفالات 
الدولنة وقد قامت la‏ العام برحلة إلى روسیا الا تحادیة. 


الحرس السلطاني العماني 

خطی الحرس السلطانی العمانی خطوات Bo‏ بناء وتطوپر LAS‏ قطاعانه 
ووحداته LAGAN‏ وعلى نحو یجعل منه قوة قتالية ذات كفاءة عالية فادرة على خوض 
المعارك الحديثة وتضم كافة العناصر القتالية من مشاة ومدرعات مدفعية policy‏ 
إدارية وفنية مختلفة مزودة باحدث الاسلحة والعدات وبالتالى Gls‏ يشكل قوة مضافة 
ف الذود عن الوطن وقائده الفدی حفظه الله ورعاه. 

وبینما تقوم كتيبة تدريب الحرس السلطانی العمانی بمهام التدریب والتأهیل 
للافراد على اسس عسكرية صحيحة تقوم كثيبة الاسناد بتأهیلهم فى مجال استخدام 
الأسلحة والعدات وتلفیذ التسرینات بالذخيرة الحية. كما تقوم مدرسة الحرس 
السلطانی العمانی التقنية باعداد الفنيين التخصصین وتعد من الراکز العلمية الحديثة فى 
الدراسات التقنية, 

جدير بالذکر أن الحرس السلطانی العمانی يضم ف ریق الخوذات الحمراء والفرق 
الموسيقية؛ وفريق القفز الحر وهی تقوم بمهام وعروض مختلفة ف الناسبات 
والاحتفالات الوطنية La pe y‏ 
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Kae alo o 


AAA 


Ap‏ جلالة القائد 
الأعلى -حفظه الث 
يشمل برعايته 
السامية الاحتفال 
بيوم الحرس 
السلطاني العماني في 
اطار اهتمامه الكريم 
بابنائه رجال قوات 
السلطان المسلحة. 


po‏ الاهتمام بتاهيل 
جيل الغد ورفع 
کفاءنه و قدرانه 
(مدرسة ١‏ س 
اا A‏ 
| لتقنية), 


متحف قوات السلطان المسلحة 

يعد متحف قوات السلطان المسلحة بمثابة ذاكرة تاريخ العسكرية العمانية 
ودورها الحضارى على مر العصورء اذ يضم التحف الذى أقيم فى قلعة بيت الفلج 
في قلب العاصمة العديد من الاجنحة والنماذج القديمة والحديثة للأسلحة, والوثائق 
التاريخية التى تؤرخ للأحداث التاريخية Las‏ فيها القفزة الهائلة فى مجال تطوير 
قوات السلطان المسلحة فى ظل النهضة المباركة. ومن ثم يمثل متحف قوات 
السلطان المسلحة أحد أهم المعالم التى يحرص على ارتيادها الكثيرون بمن فيهم 
كبار الزوار للسلطنة. 

وبینما تقوم الخدمات الهندسية بتقدیم الاسناد الهندسی لقوات السلطان 
Le Lull‏ وتقوم الهيشة الوطنية لمساحة بتوفير كافة العطومات الجغرافية 
والطبوغرافية الخاصة بالأراضى العمانية بما فى ذلك الخرائط المساحية الختلفة, 
تقوم الخدمات الإجتماعية العسكرية برعاية آفراد قوات السلطان المسلحة اجتماعياً 
وتقديم التسهيلات للمتقاعدين فى حين يغطى التوجيه العنضوی الجانب SU‏ 
والإعلامى ف هذا المجال وعندما تطلب قوات السلطان السلحة شباباً لتجنيدهم بها 
فان الاقبال يفوق دوم اضعاف الاعداد المطلوبة رغبة من الشباب فى نيل شرف 
الانضمام لصفوف قوات السلطان المسلحة. 
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من المؤكد أن الامن والامان, سواء شعوراً فرديا أو حالة يعيشها المجتمع هو 
ضرورة اجتماعية واقتصادية لاتتحقق سوى بتضافر جهود الدولة والمواطن معا 
فالامن والاستقرار هو الاطار الذى لاغنى عنه لتحقيق البناء والتنمية والأزدهار. وقد 
أكد حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم «أن مواهب الفرد 
وقدراته الابداعية والفكرية والعلمية والادبية لاتنطلق ولاتنسو ولاتزدهر الا ف 
ظل شعوره بالامن وباستقرار حياته Sling‏ اسرته وذويه وسواطنیه لذلك كان 
من أهم واجبات الدولة قدیما lisas‏ كفالة الأمن وضمان الاستقرار.. ومن ثم 
فان على کل مواطن ان یکون جارس أميناً على مكتسبات الوطن ومنجزاته». 

وانطلاقاً من هذا الفهوم الحضارى للأمن الرتکز على التعاون بين الدو له والواطن 


تعيش عمان ازهی عهودها واکشرها Coat‏ واستقرارا وازدهار] Je‏ امتداد تاريخها 4 


بفضل الرعاية التى پولیها جلالة 'القائد الفدی لشرطة glee‏ السلطائية وتطویرها 
ودعمها Lat!‏ باکشر الاسالیب تقدما وباحدث التکنولوجیا المتاحة ف أداء مهامهاء 
واعداد الکوادر الوطنية ذات الكفاءة العالية. 

وف الوقت الای پستوعب فيه جهان شرطة عمان السلطانية اعداداً كبيرة من 
خریجی الجامعات والعاهد الذين پلتحقون باكاديمية الشرطة بنزوی لیتخرجوا ضباطاً 
فى مختلف التخصصات فضلاً عن ابتعاث بعض الضباط لثلقی دراسات محددة 
بالخارج فى عده من الاکادمیات او الكليات العربية والاجنبپة, تستخدم شرطة عمان 
السلطائبة des‏ نطاق واسع وعلى مستوى كافة القيادات والإدارات العامة والوحدات 
والادارات التخصصية الحاسب Y‏ فى حفط وتسجيل البصمات والسجلات الجرمية 
وتأشيرات الدخول والاقامة ورخص قيادة الرکبات والبطاقات الشخصية والجوازات 
والمعاملات الجسركية وغيرها ومن ثم اختزلت كثير من الخطوات مما آدی إلى سهولة 
وسرعه ة وزيادة كفاءة الاداء ف مختلف أجهزة واداراث وقبادات db pt‏ همان السلطانية. 

جدير بالذكس أن الفثاة العمائية استطاعت أن تثبت كفاءتها فى العمل فى كثير من 
الجالات فى شرطة glee‏ السلطانية وعلى مختلف المستويات, 


أكاديمية الشرطة 

تلعب أكاديمية الشرطة بنزوى Dgo‏ أساسيا فى مجال تدريب واعداد وتاهیل رجال 
الشرطة ضابطاً وافرادا من خلال أقسامها المختلفة والتى تشمل العلوم الشرطية 
وادارات البحوث ونطویر الناهج والتدریب التخصصی وكلبة الشرطة وإدارة تدريب 
الشرطة والستجدین, ومن ثم تتولى الأكاديمية اعداد الضباط والافراد فى مختلف 
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جلالة السلطان 
المعظم يتفضل alli‏ 
gua)‏ مر افق اكاديميه 
الشرطة بنزوی, 


4ه مشاركة ودور 
dle pit‏ عمان 

السلطائية y‏ حماية 
مكتسبات وانچازات 
الوطن. 


التخصصات yy‏ لاحتياجات العمل وتطوره وقد تم إنشاء مجمع التطبيقات العملية 
فى أكاديمية الشرطة لتوفير التدريب العملى وأساليب المحاكاة لاحد الاحياء متكاملة 
المرافق والخدمات. 


قيادات جغرافية وإدارات متخصصة 

توجد ۸ قيادات جغرافية على مستوى مناطق السلطنة المختلفة هی قيادة شرطة 
محافظة مسقط, وقيادة شرطة منطقة الباطنة, وقيادة شرطة محافظة مسندم» وقيادة 
شرطة منطقة الظاهرة: وقيادة شرطة النطقة الداخلية, وقيادة شرطة الماطقة الشرقية, 
وقيادة Lh pd‏ النطقة الوسطی, وقيادة شرطة محافظة QU‏ ويتفرع عنها سراکز 
ومخافر للشرطة تغطى مختلف الناطق وعلى نح يحقق تكامل الجهود فيما بينها 
ویوفر الأمن والأمان فى كل ربوع الوطن. ويتم تزويد وحدات ومراكز ومخافر الشرطة 
بمختلف الاجهزة والمعدات المتطورة التى تساعدها ف أداء مهامها بكفاءة. وليس 
مصادفة أن تسجل اعداد الحوادث المرورية خلال عام ۱۹۹۰ ليكون أقل fuse‏ منذ عام 
۱۹۹۰ حتى الآن وهو ۰۲۰ ۰ حادثاً. وتتعاون شرطة عمان السلطانية مع مختلف 
الوزارات من أجل تحقيق درجة 4 أعلى من الوعى ف المجتمع, وقد ثم هذا العام ۱۹۹۹ 
عقد الندوة الوطئية لمواجهة الخاطر والتى استهدفت الاعداد على الستوی الوطنى 
لمواجهة مختلف انواع الخاطر التى قد يتعرض لها المجتمع سواء كانت مخاطر طبيعية 
أم غيرها وشاركت فيها مختلف أجهزة الدولة, وعلى المستويين الخليجي والعربى توجد 
علاقات تعاون عميقة وواسعة بين شرطة عمان السلطانية والاجهرة المناظرة لها فى 
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعديد من الدول العربية الاخری من أجل 
تحقيق مزيد من الأمن والاستفرار فى ربوع المنطقة. 

تضم شرطة yes‏ السلطانية مجموعة من الإدارات العامة التخصصة التى يقوم 
كل منها على قطاع yl‏ مجال محدد وهذه الإدارات هى:- 


cad‏ العامة للضباط والأفراد 
تتولى توفير اختساجات شرطة ¿las‏ السلطائية من القوى البشرية من عسكريين 

ی ly‏ رابت و تتولى تنظيم كل ما پتصل بشژون خدمة العاملين 
وتوفير الرعاية الإجتماعية لهم ولأسرهم ويتبعها عدة إدارات فرعية. 
الإدارة العامة للعمليات 

تقوم بتخطيط وإدارة وتنفيذ نشاطات الشرطة المتصلة بحفظ الأمن والسلامة 
العامة سواء بشكل يومى أو خلال المناسبات والاعياد الوطنية والديذية والاجتماعات 
والمؤتمرات النی تعقد على أرض السلطنة. كما تقوم مرق حلط الط زاری: dell‏ 
الكوارث وضمان A‏ السلامة للمنشآات الصناعية والتجارية وتقدير احتياجات شرطة 
همان السلطانية من الاجهزة والمعدات الأمئية الختلفة. 
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الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية 

تثولى مهام التحقیق ومتابعة الجرائم لكشف غموضها والتوصل إلى الحقائق 
وتضم عدداً من الادارات والأقسام المتخصصة وهی مزودة بالاجهزة التطورة ويتبع 
الإدارة أقسام ف القيادات الجفرافية والوحدات الفرعية الاخری. 
الإدارة العامة للهجرة والجوازات 

pr‏ بمهمة اصصدار وتجديد جوازات السفر والبطاقات الشخصية وبطافات 
الإقامة وتأشيرات الدخول وتصاريع السفر البرية, Landy‏ وتم إنشاء أقسام تابعة 
للإدارة فى مختلف المناطق والمحافظات لتخفيف العبء عن الواطنین, كما تقدم الإدارة 
خدماتها ف الوانیء والمطارات والمنافذ البرية. 
الإدارة العامة للجمارك 

وثقوم من خلال مقرها الرئيسي وفروعها بمراقبة ومتابعة عمليات التصدير 
والاستيراد وانجاز العاملات والبيانات الجمركية وتطبيق القانون حماية للمجتمع 
وحرصا على سلامة الاقتصاد الوطنى. 


الإدارة العامة للمرور 
ونتولی مختلف المهام ذات الصلة بالمرور والمركبات والسلامة المرورية وتستخدم 
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السلطانية) بواجباتها| 
y‏ اصعب الظروف ٠‏ 
من Jal‏ خدمه المواطن 


A‏ شرطة خفر 
السواحل y‏ احدى 
مهامها لتقدم العون 
للسفن التى تتعرض 
للمخاطر ف الیاه 
الاقليمية. 


اا الجاست اال لادان :رخص als gay RLM‏ وا ا 
هذه العملية إلى حد بعید, وتقدم الإدارة خدماتها في القيادات الجغرافية عن طريق 
الادارات التابعة لها تیسبراً على المواطنين. 


الإدارة العامة للدفاع المدنى 

وتقوم بدور حيوى فى مكافحة الحرائق والكوارث والتأكيد على اشتراطات الأمن 
والسلامة ق البانی والنشات واصدار تراخیص تخزین وتسویق الواد والنتجات 
البترولية بالتنسیق مع الجهات الختصة, وهناك إدارات ومراکز تابعة لها فى قیادات 
الشرطة ووحدانها الختلفة. 

جدير بالذكر أن هناك وحدات تخصصية آخری تابعة لشرطة عمان السلطانية مثل 
وخدة شرطة امن الطارات التی 'تشول مسژولبة الحفاظ على من الطارات والناطق 
المحيطة پها. ووحدة شرطة خفر السواحل وهی وحدة تخصصبء ف مجال مراقبة ٠‏ 
وحماية وتأمين السواحل العمانية ومكافحة عملیات التهریب والتسلل والتلوث البحری 
وتقديم العون للصیادین والسفن التی تتعرض للمخاطر ف المياه الإقليمية العمانية, اما 
وحدة الخيالة فهی تقوم بالدوریات ف Gall‏ والقری الحدودية والناطق التی لاتصل 
اليها وسائل النقل الحديثة ونضم وحدة شرطة الخيالة قسم الهجانة. 
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‘if’‏ ۷۳ السياسة الخارجية 


قبل اکشر من خمسة وعشرين عاماً حدد جلالة السلطان قابوس المعظم 
الاطار العام للسياسة الخارجية والذى يقوم على أساس «العمل على تدعيم 
أواصر الصداقة مع Als‏ دول العالم دون تمييز والسعى إلى اقامة علاقات 
معها مبنية على أساس الاحترام المتبادل ضمن نطاق ميشاق الأمم المتحدة 
التى يهمنا ان تساهم Y‏ تدعيم السلام وتحقيق العدل والرخاء لشعوب 
العالم اجمع». 

ds‏ الوقت الذى انطلقت فيه الدبلوماسية العمائية متحررة من العقد 
والمواقف السبقة حيال هذه الدولة أو تلك, وملتزمة ف نفس الوقت بالتوجه 
العربى العام, فإنها استطاعت ان تبنى جسورها وان تؤكد وجودها Losa‏ 
وعربیاً ودوليا باعتبارها دبلوماسية 33 تتسم بالوضوح والصراحة وبعد النظر مع 
امتلاك رؤية متكاملة للنظر والتعامل مع مختلف القضايا. وقد جسد جلالة 
السلطان المعظم جوهر هذه الرؤية بقوله «إن السلام مذهب آمنا به ومطلب 
نسعى اليه دون تفريط أو أفراط». 

وف هذا الاطار لم يكن غريباً أن تتصف السياسة الخارجية العمانية 
بالحكمة وبعد النظر وبالقدرة ة على تجاوز الواقع الراهن والنظر بعمق للامام 
استشراق المستقبل. وقد اضفى ذلك على veil sl‏ العمانية مرونة وموضوعية 

ثبتت مصداقیتها اقليمياً وعربیاً وهو ما مكن عمان من تحطیم أسوار العزلة 

والاسهام بدور متزايد ونشط فى مختلف التطورات من حولها مما اكسبها 
الاحترام والتقدير على كل الستویات واعاد لعمان کذلك مکانتها اللائقة ودورها 
التاريخى المؤثر لى شؤون المنطقة. 

ولان السياسة الخارجية العمانية هی محصلة لتفاعل مجموعة كبيرة من 
المرتكزات والأسس والمبادىء كما انها ترجمة لادراك ونهج القيادة ف إدارة 
العلاقات مع الدول الأخرى وحيال مختلف القضاپا تحقيقا للمصلحة الوطنية, 
فإنه من الأهمية بمكان الاشارة أن من pal‏ هذه المرتكزات مايلي: 
-١‏ خصوصية الموقع 

يؤثر الموقع الاستراتيجى للسلطنة باعتبارها بوابة الخليج من جهة الجنوب 
وتطل على مضيق هرمز الحيوى من el‏ وعلى بحر العرب والمحيط الهندی 
من Gals‏ أخرى ف بلورة السياسة الخارجية للسلطنة وتحديد مسارات 
علاقاتها الثنائية والإقليمية والدولية. خاصة فيما يتصل بدعم وتوثيق التعاون 


Wales Yoo 


cren‏ متت e‏ لح 


i 
E 
} 


مع mer ps zu eT‏ وتلك المطلة على Laat‏ الهندی ای fer adits.‏ 
بدورها البحرى فى البحار المحيطة بها وهى أمر اتصف بالاستمرارية والوضوح 
فى فترات النهوض العماني وخاصة خلال العهد الزاهر لجلالة السلطان العظم. 
۲- الخبرة التاريخية 

تمثل الخبرة التاريخية اطارا مرجعياً لاستراتیجیات وسیاسات السلطنة 
خاصة وانها تعد خلاصة التجارب وممارسات ومواجهات عديدة ف الراحل 
التاريخية الختلفة سعت السلطنة خلالها على الحفاظ على استقلالها ومقاومة 
التدخل فى شژنها الداخلية والاحتفاظ بعلاقات متوازنة مع مختلف القوی الدولية 
المؤثرة وخاصة ف القرنین الثامن عشر والتاسم عشر, كما مکنتها قوتها البحرية 
من ممارسة دورها ف الحفاظ على الامن والاستقرار ف المنطقة من حولها. 
۳- الحفاظ على الهوية العربية والرسلامية 

ارتبط التراث الغمانی بوعی عميق بالحفاظ على الهوية العربية والاسلامية 
لعمان, ومن ثم انعکس ذلك فى سياسة عمان الخارجية اذ لعبت عمان دور 
حیوپاً ليس فقط ف الحفاظ على هویتها الذاتية, ولكن Gat‏ ف تحویل تجارتها 
ونشاطها آلبحری الواسع إلى سبیل لنشر الإسلام ف أفريقيا وآسيا ونقل 
صورة 8 مشوقة القيم العربية والإسادمير إلى حيث وصلت السفن العمانية من 
نيويورك إلى كانتون. ومن ثم وعت عمان أهمية التواصل الحضارى مع 
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الشعوب الاخری ولعل ذلك يفسر الدعم القوى من جائب السلطنة للأمم المتحدة 
بوجه عام ومنظمة الیونسکو بوجه خاص. 
4- الواقعية والوضوح والصراحة ف التعامل مع مختلف التطورات والقضايا 

اتسمت الممارسة السياسية العمانية خاصة منذ انطلاق مسيرة النهضة 
المباركة وف اطار مذهب السلام الذى أخذت به السلطنة؛ بالواقعية والوضوح 
والصراحة ف التعامل مع مختلف القضايا بعیدا عن الانفعال أو اسلوب رد 
الفعل حيال التطورات والأحداث الخليجية والعربية والدولية, 

ومن ثم اتسمت المواقف العمانية بالحكمة وبعد النظر وتجنب الازدواجية فى 
اللغة gf‏ المواقف مما اكسبها الاحترام والتقدير على مختلف الستویات واعطى 
لواقفها وزنا La galo‏ على مستوى المنطقة. 
—o‏ الحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والدولى 

كمحصلة لخصوصية الموقع والخبرة التاريخية وغيرها من مرتكزات 
السياسة العمانية ادركت glee‏ على نحى مبكر وعميق دورها فى الحفاظ على 
السلام والأمن والاستقرار سواء على المستوى الخليجى أو الاقليمي أو الدولى 
باعتبار السلام والاستقرار هو الاطار الذى يمكن من خلاله لمختلف الشعوب 
ان as‏ أوطانها وأن تقيم تجاربها Cady‏ لخیاراتها, ومن ثم بذلت السلطنة 
جهودا حثيثة وملموسة ف دعم وتحقيق السلام والامن والاستقرار والتصدی 
LY‏ تهديدات تواجهها المنطقة, واصبحت قوة أساسية ف هذا المجال. 


میادیء واضحة 

فى اطار هذه المرتكزات تبلورت مجموعة من المبادىء والأهداف الثى تقوم 
عليها وتحدد فى نطاقها ملامی السياسة الخارجية العمانية وخطوطها فى 
مختلف الظروف وحيال القضايا المختلفة. ومن pal‏ هذه المبادىء مايلي؛ 

-١‏ انتهاج سياسة حسن الجوار وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية للغير 
والاحترام المتبادل للسيادة الوطنية, 

۲- انتهاج سياسة متوازنة حيال مختلف القوى الدولية واقامة علاقات 
ودية مع كافة الدول الصديقة. 

۳- احترام القوائين والاعراف الدولية ودعم دور المنظماث الإقليميية 
والدولية لخدمة السلام والامن اقليميا ودوليا. 

۶- دعم وتعميق التعاون بين دول الخليج السربية والحرص على تحقيق 
واستتباب الأمن في الخليج لصالح كل دولة وشعوبه. 

o‏ تدعيم العلاقات مع الدول العربية والوقوف إلى جائب القضايا التى تهم 
العالم العربى وبذل الجهد لتحقيق السلام العادل والشامل فى المنطقة, 
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1- تدعيم التعاون مع الدول الإسلامية ومناصرة قضاياها 3 المحافل 
الدولية. 

۷- الوقوف إلى جانب القضايا الدولية العادلة سواء ف أفريقيا أو أسيا أو 
Land‏ من قارات العالم ودعم المساعى التى تقوم بها الهيئات الدولية نحو 
تحقيق مزيد من التعاون الدولى والتقارب بين شعوب العالم. 

وق الوقت الذى سارت فيه السياسة العمانية على هدى هذه البادیء» فان 
ممارساتها ومواقفها العملية التى اتسمت بالمصداقية والقدرة على الرؤية 
البعيدة لتفاعلات الأحداث والمتغيرات الإقليمية والدولية وعلاقاتها الطيبة 
والتوازنة مع مختلف الأطراف مكنتها من القيام بدور ایجابی ومرغوب فيه فى 
جهود تحقيق الامن والسلام والاستقرار Casey Coals‏ ودولیا. فعلى أرض 
السلطنة التقت أطراف خليجية وعربية عديدة لتصل ما انقطع من خطوط 
ولتستائف علاقات ود وتعاون, وباسهام السلطنة أمكن el ya)‏ العدید من 
الخاطر الثى مرت بها النطقة خليجيا وعرببا أثناء الحرب العراقية الإيرانية 
وبعدها. 

جدير بالذكر ان عضوية السلطنة لمجلس الأمن الدولى خلال الفترة من 
۱ حتی 15/17/1١‏ ورئاستها للمجلس مرتین فى يوليو ٩۶‏ 
ونوفمبر 14 كان تعبيرا واضحاً للتقدير الدولى للسياسة والواقف العمانية 
ولحجم الاسهام العمانی ف AST‏ أجهزة الهيئات الدولية تأثيرا فى alle‏ الیوم. 

يضاف إلى ذلك أن السلطنة اختیرت هی وماليزيا نائباً للرئيس عن المجموعة 
الآسيوية ف اللجنة التحضيرية للاحتفالات بالذكرى الخمسين لللامم المتحدة 
التى اقيمت لمدة ثلاثة أيام متتالية من ۲۲/ I‏ حتى 14%0/Y+ [YE‏ 

وقد شارك صاحب السمو السيد ناثب رئيس الوزراء لشؤون مجلس 
الوزراء ممثلاً لجلالة السلطان المعظم فى هذه الاحتفالات, والقى كلمة السلطنة 
بهذه المناسبة حيث أكد على ايمان السلطنة ودعمها للامم التحدة ورسالتها 
وأهمية تفعيل دورها بالنسبة لمختلف القضايا على امتداد العالم. 

إن الوعى المبكر للسلطنة بحيسوية منطقة الخليج والتنافس السدولی حولها 
دفعها إلى طرح مقترحاتها للحفاظ على الأمن فى الخليج والعمل بجد من أجل 
تحقيق ذلك منذ ما قبل إنشاء مجلس التعساون لدول الخليج السربية فى plo‏ 
۱۹۸۱ و باشد ۵ eed ٠‏ اکدت السلطنة وبوضسوح ان الأمن J‏ الخليج سرتكن 3 
امقام الأول على جهود ابناثه وعلى نحو يتسم لیشمل کل السدول Wall‏ عليه 
بوجه عام وعلى القدرات الذاتية لدول مجلس التعاون abs day‏ وقد 
أكدث مختلف التطورات التی , مرت بمنطقسة الخليج مصداقية هذه الرؤية 
العمانية, 
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من ار 8 دعمت السلطئة مسيرة re‏ یی ن لدول ل الخليع العربية 
منذ الشاورات الاولی لانشائه, وکانت القمم التی عقدت فى رحاب مسقط, وهی 
القمة السادسة عام ۱۹۸۰ والقمة العاشرة عام ۱۹۸۹ والقمة السادسة عشرة فى 
ديسمير الاضی بمثابة نقاط تحول فى مسيرة الجلس, واضافة قوية لمسيرته 
وسعیه للتجاوب مع تطلعات ابناء شعوب الجلس من Gols‏ ومواكبة المتغيرات 
الدولية والإقليمية من حوله من ناحبة ثانية. 

جدیر بالذکر أن رئاسة السلطنة للدورة الحالية لجلس التعاون؛ وما بذلته من 
جهود للتفلب على مختلف العقبات والخلافات الطارثة بين الدول الاعضاء كان 
(aya‏ اشادة دول الجلس وكثير من الدول الاخری داخل المنطقة tga lay‏ كما 
تمثل رئاسة السلطنة وإدارتها الحكيمة للدورة الحالينة نقطة انطلاق جديدة لمسيرة 
المجلس تتواكب مع اقرار تناوب Y‏ منصب الأمين العام للمجلس وفقا waa ll‏ 
الهجائى لاسماء الدول الاعضاء وفقا لاقتراح السلطنة. وتولى الأمين العام الجديد 
للمجلس مهام منصبه منذ مارس ۰۱۹۹۲ ومن المؤكد انه ليس مصادفة ان تكون 
السلطنة اكثر دول المجلس التى وقعت اتفاقات للتنقل باستخدام البطاقة الشخصية 
عبر المذافذ الحدودية مع شقيقاتها فى دول الجلس, ان يستطيع المواطن العمانی أن 
يستخدم هويته الشخصية ف الانتقال عبر مختلف المنافذ الحدودية إلى كل من 
الإمارات: وقطر, والكويت مما يعزز العلاقات بين شعوب دول الجلس. 
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ه جلالة السلطان 
المعظم پلتفي 
بالدکتور عصسسمت 
عبدالمجيد الامين العام 
لجامعة الدول 
العرببه اثناء زيارة 
چلالثه لجمهورية 
مص das Al‏ 


السلطان قابوس بن 
سعيد المعفلم واخوانه 
ll‏ الجلالة 

والسمو قادة دول 
مجلس التعاون اثناء 
kahl‏ القمة السادسة 
عشرة في (مسقط). 


لقد ضربت السلطنة المثل وبشكل عملى ملموس ف دعم وتوسيع نطاق 
العلاقات مع السدول الشقيقة, وف هذا المجال جاءت زيارة حضرة صاحب 
الجلالة السلطان قابوس بن سعيد العظم لدولة الامارات العربية التحدة فى 
السادس من مايو ۱۹۹۹ وهی الزيارة التی اکتسبت آهمية خاصة فى دعم 
ونعمیق علاقات التعاون والتنسیق بين البلدین على مختلف الستویات. 

من جانب al‏ قام Lie‏ السلطان بزيارة للمملکة العربية السعودية فى 
الثامن من يونيى الاضی وهی الزيارة التی واکبتها تطورات خليجية واقليمية 
متسارعة نستوجب تبادل وجهات „Bill‏ على مستوی القمة بين جلالته والعاهل 
السعودی. 

جدیر پالذکر أن صاحب السمو الشیخ حمد بن خلیفه آل ثانى أمير دولة 
قطر قام بزيارة رسمية للسلطنة ف اکتوبر 40 

Lady‏ يتصل بالعلاقات العمانية اليمنية فإن التعاون بين الدولتین فى مختلف 
المجالات دخل مرحلة جديدة بعد التوقيع ف الأول من آکتوبر ۱۹۹۲ على اتفاقية 
الحدود الدولية بين السلطنة والیمن, وقد قدمت هذه الاتفاقية نموذجاً يحتذى. 
وف وقت مبكر, بالنسبة للتعامل مع القضايا الحدودية بين الدول الشقيقة. وقد 
تم رفع الإعلام على نقاط الحدود بين البلدين فى 1390/1/Y‏ 

جدير بالذكر أن الرئيس الیمنی على عبدالله صالح قام فى فبراير 1990 
بزيارة صلالة, كما عقدت اللجنة العمانية اليمنية المشتركة اجتماعاتها فى صنعاء 
فى ۲۰ و ۲۳ مارس ۱۹۹١‏ وتم تبادل العديد من الزيارات على الستوی 
الوزاری بين الدولتبن خدمة للمصالع الشترکة والتبادلة» ومن العروف أن 
السلطئة تساهم فى مشروعات تطوير میناء عدن ف هذا الاطار. 

واذا کانت السلطنة قد نجحت ف تحويل حدودها الثنائية إلى AS giles‏ 
وجسور مودة مع الاشفاء والاصدقاء» فانها لم تدخضر وسعا على المستوى 
العربی فى العمل من أجل تحقیق السلام والامن والاستقرار ودعم الحقوق 
الشروعة للشعب الفلسطینی والاسهام فى خلق مناخ جدید فى الشرق الاوسط 
يسمح بارساء قواعد جدیدة للتعامل والتعاون الإقليمى بين مختلف دول 
وشعوب المنطقة ولصالحها جميعً. 

وبينما ایدت عمان خطوات واتفاقیات السلام الفلسطينية-الإسرائيلية (اتفاق 
واشنطن فى ٩۳/۹/۱۲‏ داتفاق توسیم الحکم الذاتی ف واشنطن ایض فى 
سبتمبر 40( فانها آپدت اتفاقية السلام الإردنية الفلسطينية فى وادی عرپه فى 
۲ وکانت زيارة الرئیس الفلسطيني ياسر عرفات للسلطنة فى ۲۵ و 
gale 1‏ ۱۹۹۱ والاتفاق على فتم مکاتب تمثيلية فى کل من مسقط وغزة 
خطوة آخری على طریق دعم الشعب الفلسطینی. 
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وف الوقت الذى أكدت فيه مسقط على أهمية تفعيل الفاوضات على المسارين 
السورى الإسرائيلى واللبنانى-الإسرائيلىء فإنها شاركت بفاعلية فى أنشطة 
اللجان الخمس المنبثقة عن المفاوضات متعددة الأطراف لمؤتمر السلام حيث 
استضافت الاجتماع الخامس للجنة المياه المنبثقة عن هذه المفاوضات ف ابريل 
۶ والتى تم فيها اقرار إنشاء المركز الإقليمي لبحوث تحلية المياه فى 
السلطنة. 
وبالفعل بدأ هذا الرکز نشاطه العملی حيث اختار مجلس ادارة الرکز مديراً 
عاما خلال اجتماعه ف ple‏ الاضی بالعاصمة العمانية. وسیسهم الرکز بدور 
حیوی ف العمل على تخفیض تكلفة عملیات تحلية الیاه ومن ثم تخفیف مشكلة 
المياه التی تعانی منها دول عديدة فى الشرق الاوسط كما ان الرکز يرسي صيفة 
من صیغ التعاون الإقليمى الاوسع بين مختلف دول النطقة Las‏ فیها |سرائیل. 
ومن أجل دفع عملية السلام وتشجيعا لها قام رئيس وزراء |سرائیل 
ج صاحب الجلاية ‏ السابق شيمون بيريز بزيارة السلطنة فى ۰۱/۳/۲۱ وكان رئيس الوزراء 
السلطان المعظم يلتقي الإسرائيلى الاسبق اسحق رابين قد زار مسقط فى نوفمبر NAVE‏ كما تم فتح 
بالدكتور ALS‏ مكتبين للتمثيل التجارى فى كل من مسقط وتل ابيب فى مايى 1111 تنفيذا 
gt‏ الإسلامي. لمذكرة التفاهم التجاري بين البلدين Gilly‏ تم توقيعها فى ۱۹۹1/۱/۲۷ 
جدير بالذكر ان السلطئة شاركت بنشاط ف القمتين الاقتصاديتين لدول 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اللتبن Gade‏ بالدار البيضاء ف المغرب فى دیسمبر 
۶ وف العاصمة الأردنية فى أكتوبر 1140 إيماناً منها بأهمية توسيع نطاق 
التعاون الإقليمى بين دول المنطقة, كما أنها لم تدخر وسعاً ی دعم وتأييد 
جامعة الدول العربية واستمرارها وتفعيل دورها تحقيق] للأهداف والهام 
tla gill‏ بها. 
على صعيد آخر تعبر الزيارات التى قام بها جلالة السلطان المعظم لكل من 
المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية هذا العام cus‏ تم بحث 
وتبادل الاراء حول ما يتصل بدفع عملية السلام واستعادة التضامن العربى 
ومختلف القضايا المطروحة اقليميا ودولياًء تعبر عن المكانة الرفيعة لجلالته على 
مختلف الستوپات. وكانت السلطنة قد بذلت جهودا كبيرة فى بلورة قرار النفط 
مقابل الغذاء الذى تم التوصل اليه بين العراق والامم التحدة فى مایو الماضى 
وذلك أثناء عضويتها لمجلس الأمن الدولى. 
لقد تواكب مع نشاط الدبلوماسية العمانية خليجياً وعربيا نشاط files‏ على 
p‏ (مسقط) تحتضن الستوی الدولى حيث عنيت السلطنة بتطوير علاقاتها مع دول المحيط الهندى» 
و ویو یود خاصة الهند وباكستان وجزر القمر بالإضافة إلى دعم علاقاتها مع دول أخرى 
سف ۳ كالصين وتايلئد وماليزيا وهونج كونج وكوريا الجنوبية ودول آسيا الوسطی 


11۹ Vokes 


حيث دخلت السلطنة فى مشروعات استثمارية كما وقعت اتفاقيات لتصدير الغاز 
العمانى المسال إلى عدد منها. 

ile uly‏ ذلك عملت السلطنة على دعم علاقاتها الأفريقيةء وهی علاقات 
تاريخية مع عدد غير قلیل منهاء « وبينما دضت السلطنة انضمام جمهورية القمر 
الإسلامية إلى جامعة الدول العربيةء قام نائب رئيس جمهورية جنوب أفريقيا 
بزيارة السلطنة فى ابريل ۰۱۹۹۲ مما فتح آفاقا أوسع للتعاون بين البلدين. 

واذا كانت مشاركة السلطنة فى عضوية اكثر من مائة منظمة اقليمية ودولية 
تعكس بشكل واضح ايمان السلطنة بالعمل الجماعى عبر هذه الهيشات 
والنظمات. فإن السلطنة استضافت عدة اجتماعات مشتركة من أبرزها 
اجتماعات رجال الصناعة الخليجيين والأوروبيين 3 مسقط 3 فبراير الماضى, 
بالإضافة إلى اجتماعات وزراء حارجية دول إعلان دمشق التى عفدت ف يوليو 
الاضی ف مسقط والتى شكلت نقطة 5 Bann‏ 
وتجدر الاشارة إلى أن السلطنة ترأست اجتماع وزراء خارجية دول مجلس 
التعاون ونظرائهم ف الاتحاد الأوروبى y‏ لكسمبورج فى gl‏ 1595. وف ظل 
التحرك النشط للدبلوماسية العمانية ومواكبة لهذا النشاط المازايد من ناحية 
وتاهیلاً للدبلوماسى العمانی على أسس علمية وعملية ناجحة من ناحية ثانية 
ole‏ إنشاء المعهد الدبلوماسى فى نوفمبر ۱۹۹۱ ليقوم بدور حيوى ف تدريب 
وصقل خبرات الدبلوماسيين العمانیین dutty‏ مختلف الاحتپاجات والسئویات 
الدبلوماسية من خلال التطوير الستمر لاداء المعهد وبرامجه. وقد بلغ عدد 
الخريجين فى الدورات التى نظمها المعهد حتى أغسطس VAAN‏ ما يزيد على 
0۰۰ دارسا, 


ية السسلطنة ف este)‏ 
الخليجية والعربية والإسلامية والدولية 
إن ما يعكس التشاط الواسع والدور التنامی للسلطنة خلال السنوات 
الخمس والعشرين الاضية هو الزيادة الضخمة لعدد الدول التى تقيم السلطنة 
معها علاقات دبلوماسية (اکثر من ۱۳۰ دولة وکانت Y‏ فقسط عام ۱۹۷۰) 
وكذلك عضوبة السلطنة فى ۱۰4 منظمات وهیشات خليجية وعربية وإسلامية 
ودولية وقد تم الانضمام الیها جميعاً بعد عام ۰۱۹۷۰ وفیما يلي اشارة إلى هذه 


الهیثات والنظمات. 
Sl bil -١‏ الخليجهية؛ تاريخ الانضمام 
- مجلس التعاون لدول الخليج العربية, كام 
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- مجلس التعليم ¿Jal‏ للم 


- المركز العربي للبحوث التربوية. ام 
- مجلس وزراء الصحة لدول الخليج. 1م 

- مکتب du All‏ العربي لدول الخلیج. ۰۱ص« 
- جامعة الخليج العربي. مم 
- چه از تلفزيون الخليج. RRL CAE‏ 
- مؤسسة الانتاج البرامجي المشتركة لدول الخليج العربي. 0؟/1947/9م 
- وكالة أنبام الخلسيج. ۲ص« 
- المكتب الفني للاتصالات 8۸۲م 
(مجلس التعاون لدول الخليج). 

- بنك الخلیج الدولي. ۱ م 
- منظمة الخليج للاستثمارات الصناعية, ام 
- مكتب المتابعة لجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية ‏ ۱۹۷۸/۲/۱ م 
بالدول الخليجية, 

A -۲‏ العربيية: 

الاتحاد البريدي العربي. NAAA‏ 
منظمة المدن العربية. للم 
جامعة الدول Ay yall‏ ۰۹( 
اتحاد إذاعات الدول العربية, لم 
منظمة العمل العربية. 1م 
النظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجریما. ۰۹( 
المنظمة العربية GA‏ والثقافة والعلوم. ۶( 
مجلس الطيران الدني للدول العربية. ۹6م 
المنظمة العربية للتئمية الزراعية, لم 
النظمة العربية للمواصفات والقاپیس. ۹( 
الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا. ام 
المنظمة العربية للتنمية الإدارية. أبريل ۱۹۷۰م 
الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعی, ۰( 
الرکز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة. ‏ ۱۹۷۵/۶/۳۰ 
الأكاديمية العربية للنقل البحري. ۷( 
مجلس وزراء الصحة العرب. ۶« 


We MV oles 


المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية (عربسات) 
المكتب العربى للكشافة. 

المكتب العربى للمرشدات. 

صندوق النقد العربسى. 

مجلس وزراء الشباب Ll ls‏ العرپ. 

النظمة العربية للتنمية الصناعية. 

مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب. 

العهد العربی للتخطیط. 

مجلس وزراء الداخلية العرب. 

مجلس وزراء العدل العرب. 

مجلس وزراء الإسكان العسرپ. 

الاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية. 
dal UM‏ الس تناها 

مجلس وزراء النقل المسرپ. 

معهد العالم العربي في باريس 

المؤسسة العربية لضمان الاستثمار 


۳ - المنظمات الإسلامية: 


منظمة المؤتمر الإسلامي. 

US,‏ الانباء الإسلامية الدولية. 

صندوق التضامن الاسلامی. 

البنك للتنمية. ٠‏ 

منظمة إذاعات الدول الإسلامية. 

صندوق القدس. 

مركز البحوث للتاريخ والثقافة الإسلامية. 

مركز البحوث الإحصائية والإقتصادية والاجتماعية 
والتدريب للبلدان الإسلامية. 

المركز الإسلامي للتدريب الفني والهني والبحوث. 


اللجنة الدولية للحفاظ على التراث الحضاري الإسلامي. 


المركز الإسلامي لتنمية التجارة. 
المنظمة الاسلامية للتربية والثقافة (اسيسكو). 
منظمة العواصم الإسلامية. 
مجمع الفقه الإسلامي 


998 


۰( 
ملم 
“الام 

۰( 
ام 

NAVAS 

9/51 18م 

(۷ 

(۲ 

۲ج( 

(۲ 


كام 


۷ ام 
لم 


(۰ 


هه /لالاكام 


لم 
لم 
ام 

۲( 
م 
م 
“مام 
۷مم 


dal‏ ۱۹۷۸م 
۸م 
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: له‎ gulf SL اللظه‎ -4 


منظمة الامم التحدة. 

منظمة الصحة العالية. 

منظمة الاغذية والزراعة. 
اتحاد البرید العالی. 

صندوق النقد gall‏ 

البنك الدولي للإنشاء والتعمير. 


الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية. 
النظمة الدولية للطبران الدنی. 

النظمة البحرية الدولية (آمو). 

النظمة العالية للأرصاد الجوية. 

الصندوق الدولي للتنمية الزراعیة. 

منظمة الامم التحدة للتنمية الصناعية. 

منظمة العمل الدولية. 

منظمة التجارة العالية. 

النظمة العالية للملكية الفكرية. 


: منظمات دول آخری‎ — o 


حركة عدم الانحیاز 

منظمة البوليس الدولي (انتربول). 

الاتحاد الدولي لصون الطبيعة والمصادر الطبيعية 
المنظمة الدولية للأقمار الصناعية (انتلسات). 
المنظمة البحرية الدولية للاتصالات (انمارسات). 
المنظمة الدولية للحماية المدنية. 

الاتحاد الدولي لرعاية الطفولة. 

المكتب الحكومى الدولي لنظم المعلومات. 

المعهد الدولي للعلوم الإدارية. 

الکتب الدولي للأوبئة الحيوانية 

المكتب العالمى للكشافة. 

الاتحاد العالمي للمكفوفين. 
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۷ الاكام 
14م 
نوفمير ۱۹۷۱ 
NAVI /A/NV‏ 
۲۳ شم 
JAY [YY‏ شم 
كام 
114 
۳ شم 
ام 
۲ هلاقام 
ام 
يونيى ٩۱۹۸م‏ 
۱ص 
ام 
م 


لم 
للم 
pYivo/1/£‏ 
۱/۳( 
aad: ۰‏ 
٥6م‏ 
۸۰م 
مم 
6م 
۷ 
۹م 
ala:‏ 


Wa 


a‏ الحيتان الدولية. كم 


الاتحاد الدولي لمكافحة الدرن. ۵م 
المنظمة الدولية للمترولوجیا القانونية. ۹م 
المنظمة الدولية للمواصفات والقایپس. ۹ م 
اتحاد معاهد ومدارس الإدارة. 11م 
الرابطة الدولية لسلطات المنائر. ام 
المنظمة الدولية الهيدروغرافية (A al‏ اد 
المكتب العالمي للمرشدات. ۹۷م 


منظمة التاهیل الدولي لرعاية المعوقين. 
الاتحاد الدولي لهواة اللاسلكي. 
برنامج الغذاء العالمي. 


1 - المنظمات الاقليمية الأخرى : 


مؤسسة الخلیج العربي لدعم الأنشطة الإنمائية للأمم 
التحدة (آجفند), 


الاتحاد الافريقي الاسيوي للتأمين. اشوس 
اللجنة القانونية الاستشارية الآسيوية الأفريقية, ۹م 
المنظمة الأفريقية الآسيوية للانعاش الريفي. ۹م 
المنظمة الاقليمية لحماية Mall‏ البحرية. ۹م 


J gull‏ التي ترتبط بعلاقات 
دبلوماسية مع السلطنة 


۱- الجمهورية الجزاثرية الدیمقراطية الشعبیة. 
آ- جمهورية Aa‏ 

۲- أستراليسا. 

a شتا‎ AIRES ا‎ 

4 جمهورية بنجلادپش الشعبیة. 
ات بای 

۷۔ مملکة بلجيكا. 

۸- جمهورية بوليفيا. 

أن جمهورية البرازیسل الاتحادية. 
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٠‏ سلطنة بروناي دار السلام. 
MN‏ جمهورية بوروندي. 

AY‏ کندا. 

۶- جمهورية تشاد. 

6- جمهورية تشيلي. 

ری لس الل 
۷- جمهورية جزر القمر الاتحادية الإسلامية. 
۸- جمهورية کولومبیا. 

ward جمهورية‎ 14 

Klas Y >‏ الدثمارك. 

YA‏ جمهورية جيبوتي. 

—Y Y‏ جمهورية poe‏ العربية. 
YY‏ التشيك 

۶- كوت دي فوار 

Yo‏ الچر 

1" لاتفيا 

۷- جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية. 
۸- موازمبيق 

9 سلوفاكيا 

۰- استونيا 

Juli جمهورية‎ -۱ 
Ll جمهورية‎ YY 
الاتحادية.‎ Lal جمهورية‎ -۳ 
LE جمهورية‎ -٤ 
الجمهورية اليوئانية.‎ -٥ 

Lat جمهورية‎ -٦ 

۷- الجمهورية الهندیة. 

۸- جمهورية آندونیسپا, 

۹- الجمهورية الاسلامية الإيرائية 
۰- جمهورية العراق. 

£1= جمهورية Jul‏ 
۲- جمهورية ايطاليا. 


Wy ٩1/نامم‎ 


¿Y‏ — الامبراطورية اليابانية. 

۰ - المملكة الأردنية الهاشمية. 
80 جمهورية AS‏ 
1- جمهورية كوريا 
۷- دولة الكويت. 

۸- جمهورية لبنان. 

$ دوقية لوكسمبورج الكبرى. 


Ls alle —0+ 
ia AA 


مه جمهورية مالسي. 


EM بير‎ Y 
جمهورية موريتانيا الإسلامية.‎ 0 É 
يوس.‎ ga -0 
الولايات المتحدة المكسيكية.‎ -1 
0ه- المملكة المغربيية,‎ 

- مملكة ga‏ دا. 

JE فف‎ 5 
de gah - 

NN‏ جمهورية النيجسر. 

ات جديورية ET‏ 
Y‏ مملكة النرويج. 

Vt‏ جمهورية باكستان الإسلامية. 
10 جمهورية الفلبين. 

كك جميوزية ¡Jl‏ 

—W‏ دولة فطل سر. 

A‏ جمهورية رومائيا. 

MA‏ جمهورية رواندا, 

۷۰ الملكة العربية diga‏ 

۱- جمهورية السنغال, 

۲- جمهورية سيشسل. 

"لاس جمهورية سيراليسون. 
—VE‏ .جمهورية سنغافورة. 

Lia! Jal ستهو رنه‎ VO 


Y laa A 


VA‏ نملك ادا 

۷- جمهورية سيرلانكا الديمقراطية الاشتراكية. 
VA‏ جمهورية الس ودان. 
YA‏ مملكة السويد. 

۰- الاتحاد الكونفدرالي السويسرى. 
۱- الجمهورية العربية السورية. 
۲- جمهورية كنؤانيا الماحدة. 
۲ مملكة a‏ 

۶- الجمهورية التونسية. 

“٥‏ جمهورية ترکیا, 

AM‏ جمهورية آوغندا. 

Uys “AV‏ الامارات العربية المتحدة. 
۸- المملكة الماحدة لبريطائيا العظمى وشمال ايرلئدا. 
۹- الولايات المتحدة الأمريكية. 
۰- جمهورية الأورجواي. 

1 جمهورية روسيا الاتحادية. 
۲- جمهورية فنزوپلا. 

Aga الجمهوزية‎ ١ 
جمهورية زائير.‎ -٤ 

0- جمهورية زامبيا. 

5- جمهورية زمبابوى. 

AV‏ جمهورية الجابون. 

۸- جمهورية جامبيا. 

4 جمهورية AA y‏ 
۰- جمهورية بلغاريا. 

- سات لوتشيا. 

YY‏ جمهورية الاكوادور, 

AS ۰ 

ب جمهورية ایس سلندا 

۰۵ جمهورية أوزبكستان 

7 جمهورية نيكاراجوا 

٠1‏ جمهورية جواتيمالا 

Las جمهورية‎ -۸ 
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48 جمهورية كازاخستان 
۰- منغولیا 

١‏ جمهورية قرغیرستان 
1١5‏ جمهورية ترکمستان 

١١‏ جمهورية أوكرانيا 

١4‏ جمهورية ld‏ الاشتراكية 
١65‏ جمهورية غینیا پیساو 
A MA‏ جمهورية مولدافيا 
۷- جمهورية List‏ 
۸ ۔ جمهورية أذربيجان 

6. جمهورية روسيا البيضاء 
„IT‏ جمهورية ليتوانيا 

VA‏ 1 جمهورية البانيا 

١‏ جمهورية أريتريا 

son جمهورية‎ A YY 

4 جمهورية كوبا 

0 جمهورية أثيوبيا 
„IT‏ بجمهورية سلوفينيا 
۷- جمهورية مقدونيا 
Tas MVA‏ 
VA‏ 1 جمهورية غيانا 

-١‏ جمهورية جنوب آفریفیا 
۱- جمهورية هندوراس 


س مكاتب الامم المتحدة لدی السلطنة 


١‏ - منظمة الصحة العالية 
Y‏ - منظمة الامم المتحدة للطفولة (الیونسیف) 
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يعد الإعلام العمانی من القطاعات التي بدأت ونمت وازدهرت في ظل مسيرة 
الخير التي يقودها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم. 
فقد تمكنت النقلة النوعية التي تحققت كما ونوعا وأداء من الانتقال بالمجتمع 
العمانی من مجتمع يفتقر الى أية وسيلة اعلامية قبل عام ۱۹۷۰ الى مجتمع 
يملك الآن كل وسائل الإعلام الحديثة والمتطورة والتي تربطه بكل ما يحدث على 
امتداد العالم من حوله. 

وبينما سعى الإعلام العماني الى مواكبة عملية البناء والتنمية باعتباره مرآة 
صادقة تعكس كل ما يدور في المجتمع؛ GU‏ قام بدور حيوي في الحفاظ على 
سمات ومقومات الشخصية الوطنية من «Lab‏ ویناء ودعم جسور الصداقة مع 
الدول والشعوب الأخرى تعزيزا للتواصل الحضاري معها ويثبت قيم الحوار 
وأسس الاستقرار والأمن والسلام. 

ويؤدي الإعلام العمانى دوره من خلال مجموعة من الهیشات والمؤسسات 
الإعلامية المتكاملة وهي : 


إذاعة سلطنة عمان 

بالرغم من أن إذاعة سلطنة glee‏ بدأت ارسالها للمرة الأولى عام ۱۹۷۰ 
عندما تولی حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم مقاليد 
الحكم في البلاد من خلال محطة اذاعة بقدرة كيلى واط واحد في بيت الفلج 
پمسقط ومحطة أخرى في صلالة؛ فان صوت glee‏ لا يغطي فقط كل ربوع 
الوطن, ولكنه يصل قویاً ومسموع) في منطقة الخليج وأجزاء عديدة من أرض 
الوطن العربي والعالم الخارجي. 

ویمتد الارسال الاذاعي باللغة العربية الى 14,0 ساعة يومياًء وباللفة 
الانجليزية الى ۱۵ ساعة Gag‏ على الوجات التوسطة والقصيرة وال اف.إم في 
حين پمتد الارسال الى ۲۶ ساعة lo yo‏ الناسبات والاعیاد الوطنية والاحداث 
الهامة. 

وبینما بلغ اجمالي عدد ساعات ارسال اذاعة سلطنة عمان خلال عام 556١م‏ 
نحو ۱۲۸۰۳ ساعة اشثملت على العدید من البرامج الاخبارية والتنموية 
والإرشادية والرسائل الصوتية فان ۸۰ من هذه البرامج تم انتاجه محلیا. 
وللاذاعة شبكة من الراسلین في مختلف ولاپات السلطنة وفي ۱۳ عاصمة عربية 


17 QV oles 


ودولية لمتابعة مختلف التطورات llos‏ وعربيا ودوليا. 

ومن أبرز البرامج التي تقدمها الاذاعة برامج : صباح الخير يا بلاديء مساء 
الذي مکی A‏ وسر واتسازای AGI‏ وان ande‏ القن 
ووعد وانجاز وغيرها. 


تلفزيون سلطنة glas‏ 

منذ بدأ الارسال التلیفزپونی من مسقط عام ۱۹۷۶ ومن صلالة عام ۱۹۷۰ 
والربط بینهما عام ۱۹۷۹ انشات وزارة الاعسلام شبكة كبيرة من محطات 
التقوية الرئيسية والفرعية منها YA‏ محطة تقوية رئيسية في مسقط ¡ua y‏ 
ونزوی وصور وصحم والبريمي pully‏ وهيما والدهاريز وصرفيت ونمریت 
وسدح وجبل الحاره في محافظة مسندم, بالإضافة الى أكثر من ۸۰ محطة تقوية 
- اعادة بث - وقد بلغ عدد هذه المحطات ۱۱۵ محطة بما في ذلك تلك التي أقيمت 
في محافظة مسندم. ومن ثم تصل التغطية الإذاعية والتليفزيونية إلى مختلف 
مناطق السلطنة بما فيها المناطق المأهولة في محافظة مسندم وذلك برغم الطبيعة 
الجبلية التى كانت تعرقل الإرسال الإذاعي والتليفزيونى في ولايات عديدة في 
السلطنة. 

يمتد الإرسال التليفزيونى لمدة ۱۷ ساعة Gog‏ تبدا في العاشرة صباحاء وقد 
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هر التليفزيون 
العماني بجتذب nis!‏ 
من ۰ من 
المشاهدين بالرغم من 
وجود القنوات 
CALA!‏ المعديدة, 


4 


بلغت ساعات الارسال التلیفزیونی ۱۳۹۲ ساعة خلال عام ۱۹۹۰ منها ZEN‏ 
تم انتاچه محلیا. 

ومن بين البرا مج التنموية والتثقيفية والترفيهية وال(خبارية والبيئية التي 
يقدمها التلیفزیون العمانی في اطار القيم والتقاليد Eg‏ الاصيلة؛ أنتج 
التليفزيون العمانی مسلسل عمان في التاريخ من ۵ dila‏ مدة كل حلقة ۵۵ 
دقيقة, كما أنتج الفيلم الوثائقى عمان 90 : اليوبيل الفضي باللغة العربية وخمس 
oll‏ عالمية آخری وذلك sol‏ حر 16 التنمية والبناء على امتداد السنوات 
الخمس والعشرین منذ بدء مسبرة النهضة المباركة عام ۰۱۹۷۰ 

والى جائب انتاج مسيرة الخير کدراما وشائقية. في خمسة اجزاء تم انتاج ۸ 
أفلام وثائقية حول عدد من محافظات وولایات السلطنة وما شهدته من تطور» 
قدم التليفزيونى العمانی برامج عديدة من آبرزها على سبيل المثال قهوة 
الصباح؛ ولقاء الظهيرة, ومنجزات النهضة وغيرها. 

وليس مصادفة أن تسفر دراستان ميدانيتان أجريتا عام ۱۹۹۵ عن أن 
التليفزيون العمانى يجتذب الأغلبية العظمى من المشاهدين وبنسبة ۸٩۲‏ من 
العمانیین والمقيمين وفقا لما أظهرته دراسة المؤسسة العربية للبحوث والدراسات. 
الاستشارية «بارك»؛ وبنسبة /A0‏ من العينة وفقا لما أسفرت عنه دراسة شركة 
الشرق الاوسط لأبحاث التسویق «مپمرب». 

وتجدر الإشارة الى أن عدة أفلام وبرامج وتمثیلیات من انتاج التلیف زیون 
العمانى فازت في كثير من المسابقات العربية والدولية ومنها على سبيل المثال 
فیلم «السندیاد»؛ وفیلم بیئتنا الجميلة وفيلم الأفلاج : شرايين ¿Lal‏ وبرنامج 
مدينة الأطفال وبرنامج Lad‏ الخالدة وتمثيلية المناطحة. 


الإعلام الخارجي 

وبینما تحتفظ وزارة الإعلام بمكاتب اعلامية وممثلين أعلاميين في أكثر من 
۰ دولة في مختلف أنحاء العالم؛ فانها آقامت العديد من المعارض والندوات 
الدولية في العديد من دول العالم للتعريف بحضارة عمان والنهضة الشاملة التي 
حققتها السلطنة في ظل النهضة المباركة. 

وفي اطار احتفالات السلطنة باليوبيل الفضي نظمت وزارة الإعلام خلال العام 
المناضي ٩۰‏ بالإشتراك مع مجلس سياسة الشرق الاوسط في واشنطن ندوة بمقر 
الکونچرس الأمريكي بعناون «عمان والعلاقات الأمريكية العمانية» كما عقدت 
بقاعة هورش پپاریس ندوة «طریق التنمية العمانية» التي قدم لها البروفیسور 
بول شارته مدير مركز فلسفة الاستراتيجية بچامعة السربون الفرنسیه. 

من جائب آخر نظم ديوان البلاط السلطاني ووزارتا الاعلام والتراث القومي 


SW ela‏ رز 


p>‏ اقبال كبير على 
معرض السلطنة 
الذي اقيم في 


(واشنطن) بالتعاون 


بين ديوان البلاط 
السلطائي ووزارة 
التراث القومى 
والثقافة ووزارة 
الاعلام. 


qq‏ جهود متواصلة 
لضخ الزید من 
الطیوعات الإعلامية 
التي تسجل انجازات 
الوطن وتزرخ عظمة 
مکتسباته. 


والثقافة بتوجیهات من جلالة السلطان العظم العرض العمانی «نافذة على 
عمان» في احدی قاعات الکونجرس الأمريكي ثم في قاعة کولومبس الكائنة في 
واحدة من أكبر محطات السكك الحديدية في الماصمة الأمريكية والذي ألقى 
الضوء على مختلف أوجه الحياة في عمان الحديثة جنباً الى جنب مع الموروثات 
الفنية والأثرية. 

ومن المؤكد أنه ليست مصادفة على أي نحو أن تنشر ۲۲۰ صحيفة ومجلة 
عربية وأجنبية موادا اخبارية وتحقيقات وأعاديث: صحنية خلال العام الماضي 
٥‏ وتناولت مختلف جوانب التطور الذي تحقق في السلطنة ومواقفها ازاء 
مختلف القضايا خليجية وعربية ودولية. 


الكتب والمطبوعات 

جدير بالذكر أن وزارة الإعلام أصدرت مجموعة متميزة من الكتب والبحوث 
والدراسات في اطار احتفالات السلطنة باليوبيل الفضي والتي تناولت تاريخ عمان 
وجغرافيتها وتطورها ونهضتها الشاملة في العهد الزاهر لجلالة السلطان قابوس 
العظم ومن أبرز هذه الكتب والدراسات : 

- كتاب «عمان في التاريخ» باللغتين العربية والانجليزية والذي يعد ثمرة 
جهود ule‏ لأكشر من ثمانين من العلماء والباحثين العرب والأجانب الذين 
جمعتهم ندوة «عمان في التاريخ» التي عقدت بجامعة السلطان قابوس في سبتمبر 
۶ م ويغطي الكتاب مختلف مراحل التاريخ wile‏ 

- وكتاب «مسيرة الخير» الذي يتناول في عشرة أجزاء باللغتين العربية 
والإنجليزية الجوانب المختلفة لمسيرة النهضة المباركة على مستوى السلطنة من 
il‏ وعلى مستوى مناطق السلطنة وما تحقق قق في كل منها من جانب آخر. 

- كما أصدرت وزارة الإعلام GUS‏ «عمان 10 والذي يقدم باللغات العربية 
والإنجليزية والفرنسية GUY‏ والإيطالية واليابانية ملامح وسمات وأبعاد 
التقدم الشامل الذي حققته مسيرة النهضة المباركة. 

— من جانب آخر تم اصدار كتاب «النطق السامي» باللفتين العربية 
والإنجليزية والذي يتضمن خطب وكلمات حضرة صاحب الجلالة السلطان 
قابوس بن سعيد المعظم من عام ۱۹۷۰ حتى عام ۱۹۹۵. 

- وكتاب «جذور الوفاء والولاء : رسالة حب لسلامة القائد» الذي يوضح 
الجذور العميقة لعلاقة الحب والولاء ذات الطبيعة الخاصة بين جلالة القائد 
المعظم وأبنائه على امتداد هذه الأرض الطيبة. 

_ كما أصدرت وزارة الإعلام كتاب «تراث عمان» باللفتین العربية 
والانجليزية ويتناول التاريخ القديم والعصر الإسلامي وعمان الحديثة والتاريخ 
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الطبيعي والعادات والتقاليد ج الکادر الوطني 


وكالة الانباء العمانية 

تعد وكالة الانباء الحمائية 
التى أكملت هذا العام عامها 
الماش واسطة العقد بين 
de gie‏ الاعلام العمائى. 
وذلك بحكم دورها والمهمة 
Zul‏ حددها مرسوم انشائها 
في عام VAAN‏ 

وبرغم Ghia‏ وکاله 
الأنبساء العغمانية الا انها 
استطاعث عبر تطوير أدائها 
المهني وكفاءة كوادرها 
اناري ان تقطن مزا 
مختلف .جوائب النشساط 


AV/ oles 


يقوم بدوره النشود 
3 (وکالا الإئباء 
العمانية). 


y‏ الصحف والجلات 


العمانية y‏ كل موقع 
من Hand dal‏ 
es MI‏ الگریم. 


وی والإقتصادي والإجتماعي والثقافي والتنموي على أرض السلطنةء كما 
م بتغطية مختلف التطورات الخليجية والعربية والدولية حیث يتوفر لها 

ER‏ من الراسلین في عدد غير قليل من العواصم العربية والدولية. 

dy‏ الوقت الذي توسم فيه وكالة الأنباء العمانية — التي تتمتع dad‏ بالشخصية 
الإعتبارية والاستقلال الالي والاداري - من تعاونها 3۳ مخ الد Sa‏ 
وکالات الانباء العربية والاجنبية بالدول الشقيقة والصديقة, فانها قامت 
باستخدام أحدث الوسائل التکنولوجية عبر شبكة کومبیوتر حديثة لاستقبال 
وارسال وتحریر وتخزین الا خبار والتحلیلات والنشرات التنوعة التي تبشها. 

جدير بالذکر أن لوكالة الانباء العمانية تجربة متميزة بين وکالات الأنباء 
المناظرة لها في الإعتماد على الكادر الوطني بشكل أساسي وكامل في كل مراحل 
العمل الصحفي بها. 


الصحافة العمائية 

بالرغم من أنه لم تكن في همان أية صحف قبل عام ۱۹۷۰ فانه يوجد الآن 
Y‏ صحيفة ومجلة منها © صحف پومية و٤‏ مجلات أسبوعية و٤‏ مجلات 
شهرية بالإضافة الى عدد من المجلات المتخصصة اقتصادية وعسكرية وغيرها. 
وتسعى العديد منها الى تطویر نفسها نيا ونوعياً لتقديم أفضل خدماتها 
للقارىء وبأحدث أساليب العمل | 

وباللسبة للصحف اليومية هناك صحف «عمان» و «الوطن» و «الشبيبة» التي 
تصدر باللغة العربية الى جائب صحيفتي «عمان أوبزيرفر» y‏ «تایمز وف عمان» 
اللتين تصدران باللفة الانجليزية. والی جانب ۶ مجلات أسبوعية هي : مجلات 
«الأسرة» و «الأضواء» و «النهضة» y‏ «العقيدة» وهناك «الجريدة الرسمية» وهي 
نصف شهرية 4 بالإضافة الى ۳ مجلات شهرية هي «العمانية» وهي مجلة نسائية, 
y‏ «جند عمان» و «النجاري» و «لسراج», في حين تصدر مجلتا «الغرفة» ‏ التي 
تصدرها غرفة تجارة وصناعة عمان ‏ و «المركزي» التي ve‏ البنك المركزي 
العمانى كل شهرین, اما مجلات «الرسيل» و «أخبار شركتنا» و «البحرية اليوم» 
فتصدر كل wor SYS‏ وتصدر مجلات «الإداري» و «الشرطة» کل أربعة 
شهور» مجلة «نسور عمان» و «الحرس» ذات الطابع العسكري مرتين في العام, 
فضلاً عن die‏ آخر من الجلات الاخری مشل «رسالة السجد» وهي مجلة «ad‏ 

ls‏ «البلديات الإقليمية y‏ و «مسقط» اللتين تعنيان بشئون البلديات 

والبیثة, ومجلة «الكشفية» التي تهتم ثم بالنشاط الكشفي. 

وتعد مجلة «نزوى» وهي ae‏ أدبية ثقافية 1 اضافة جديدة 
للساحة الثقافية العمانية والعربية كذلك وقد استطاعت برغم مرور عامين فقط 


۱۳۹ §sVoles 


على صدورها أن تحدث صدى Las‏ في أوساط المثقفين العمانيين والعرب داخل 
المنطقة وخارجها. 


نادی الضحافة 

يعد نادي الصحافة ملتقى اعلامياً حبویاً بالنسبة للعاملين في مجال الصحافة 
والاعلام. حيث تقام في اطاره العديد من الانشطة والفعاليات الإعلامية والثقافية 
والأدبية من ندوات ومحاضرات ومؤتمرات صحفية ومعارض بالإضافة الى 
دورات في التدريب والعروض السينمائية وغيرهاء الى جانب القيام بدور ترفيهي 
ورياضي من خلال مرافق النادي الرياضية والثقافية العديدة. 


لیس من TL‏ بن شيم القول بان مرکز همان للموسيقى التقليدية الذي 
أنشىء في عام ۱۹۸۶ هو بمثابة ذاكرة الفنون العمانية. فالرکز يهدف الى احیاء 
فنون عمان من موسيقى وغناء وفلکلور من خلال جمع وتوئیق هذه الفنون 
بالصسوت والصورة وتسجيلها تلیف زیونیا بأسلوب علمي پسمی بتحقیق هذه 
الفنون وحفظها والحفاظ علیها كما پقوم الرکز بجمم الحرف والصناعات 
والحرف التقليدية العمانية بعد نجاحه في جمع الفنون. 

وبینما يقوم مرکز عمان للموسيقى التقليدية بتوفیر التسهیلات للباحثین 
والدارسین في الجالات التصلة بالفنون العمانية وذلك من خلال ما پتوفر له من 
امکانات فنية ووثائقية وتسجپلات صوتية وأشرطة فيديو وصور وشرائح 
ملونة؛ فان المركز له علاقاته واتصالاته مع العديد من المؤسسات العلمية العالمية 
مثل جامعة ميونيخ والأرشيف الصوتى بفيناء والمجلس الدولي للسوسیقی 
التقليدية والجمعية الدولية للأرشيفات الصونية. 

جدپر بالذكر أن الرکز أصدر ثلاثة أعداد من اصداراته باللغتين العربية 
والإنجليزية عامي VANE‏ و ۱۹۹١‏ ومن ثم تم نشر السوثائق الكاملة للشدوة 
ya‏ لية لموسيقى عمان التقليدية. كما تم الإنتهاء من اعداد كتاب الموسيقى 
العمانية التقليدية وعلم الموسيقى الذي سيصدر في جزئين مع شريط فیدیو las!‏ 
الناحية العلمية بالتحليل الموسيقي العلمي والفنون المصورة والمرثية. وقد 
شهدت جامعات زيورخ وبيرن oe‏ وميونيخ بالانبا عدة محاضرات 
للتعريف بالموسيقى العمانية. كما أصدرت منظمة الیونسکو ضمن سلسلة 
a‏ السمعيسة شريط فيديو واسطوانة CD‏ تتضمن تسجيلات لفشون 

عمان الموسيقية اختارها المركز في اطار تعاونه مع اليونسكو. 


YV معان‎ ۳۹۳۰ 


e‏ تواصل الجهود من 
Jal‏ المحافظة على 


بالصوت والصورة 
والكلمة. 


O 
_ o 


استطاعت السلطنة خلال المرحلة الأولى للتنمية الوطنية 
(1990-1970) أن تحقق قفزة تنموية نوعية وكمية في مختلف المجالات 
وعلى مختلف المستويات وعلى نحى أمكن معه خلال هذه الفترة الانتقال من 
اقتصاد dl‏ يقترب من حالة الكفاف الى اقتصاد نشط قادر على النمو 
الذاتی والتفاعل مع مخثلف المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية من 
حوله. 

وبينما تدخل البلاد الآن: واعتباراً من هذا العام ae , ١195‏ تذموية 
جديدة في Jb‏ رؤية مستقبلية متكاملة الأهداف والعناصر تمتد حتى عام 
۰ تسمح ليس فقط بمواكبة متطلبات القرن الحادي والعشرين ولكن 
أيضا بتحقيق تنمية مستديمة تحافظ على مستوى جيد من العيشة 
للمواطن العماني, فإنه من الأهمية بمكان الاشارة الى أن las‏ استراتيجيا 
واحدا يجمع بين المرحلتين يتمثل في المفهوم المتكامل للثنمية الوطنية الذي 
يؤكد عليه جلالة السلطان المعظم, فالتنمية «ينبغي ألا تتوقف عند مفهوم 
تحقيق ثروة مادية وبناء اقتصاد متنوع» بل عليها أن تتعدى ذلك الى 
تكوين المواطن القسادر على الاسهام بجدارة ووعي Y‏ مسيرة النماء 
والبناء الشامل» yoy‏ هذه القاعدة TM‏ نمث وتطورت مخثلف قطاعات 
الإقتصاد الوطني معا وتم تشييد صرح دولة عصرية استکملت بنيتها 
الأاساسية وثبدا هذا العام الخطوة الأولى لمرحلتها التنموية الجديدة. 

جدير بالذكر أن المرحلة الثانية للتنمية الوطنية والتي بدات مع بداية 
الخطة الخمسية الخامسة (۲۰۰۰/۱۹۹۲) تستند الى الرؤية المستقبلية 
للإقتصاد العماني التي حددت الخطوط الأساسية لتطور الإقتصاد الو e‏ 
خلال السنوات الخمس والعشر ين القادمة, والتي جرى اقرارها في مق 
الرؤية المستقبلية للإقتصاد العمانی ۳۰ ays‏ والذي عشد 3 پو ديسو 8 
6 , ومن أبرن ملامحها ما يلي : 

- قيام قطاع خاص كفء وقادر على النافسة والإسهام الفعال في عملية 

التنمية. 


ثحقيق تنمية متطورة للموارد البشرية, 
۹٩ / ols 79‏ 


6 من مظاهر 
التنمية العمرانية 
التي لم تتوقف نموا 
واتساعا مذذ بداية 
عهد النهضة المباركة 
(مديئة روي). 


„Lö‏ اقتصاد ديناميكي متنوع ومتفاعل مع الإقتصاد العالمي. 

- تحقيق تنمية مستديمة في اطار اقتصادي JS‏ مستقر. 

وف هذا الإطار جاءت خطة التنمية الخمسية (۲۰۰۰/۱۹۹۲) التي 
بدأت في الأول من يناير ۱۹١۹١‏ لتشكل نقطة فاصلة بين مرحلتين من 
مراحل العمل التنموي ولتشكل أيضا بداية البرنامج التنفيذي لتحقيق 
الرؤية المستقبلية للإقتصاد الوطني. 

gy‏ ضوء الاهمية الحيوية لعمليات التخطيط التنموي من dal‏ وما 
تفرضه المرحلة القادمة من تحديات تنموية تلعب المعلومات المتكاملة 
والدقيقة دورا أساسيا في التفاعل معها من ناحية sb‏ أعطت وزارة 
التنمية منذ انشائها في يناير ۱۹۹۶ اهتماماً كيرا بانشاء مركز للمعلومات 
والتوثيق يتولى معالجة وتخزين الوثائق والبيانات التوفرة عن الإقتصاد 
الوطني, وانشاء قاعدة معلومات شاملة وحديثة تتضمن Calas‏ متطورا 
للمعلومات وشبكة تتسم بالكفاءة سواء في الحصول على المعلومات او 
توفيرها بسهولة ويسر ؛ وبالفعل تم بناء ثلاثة نظم للمعلومات هي نظام 
معلومات المكتبةء ونظام تداول الوثائق: ونظام المؤشرات الإقتصادية 


والإجتماعية. 
من جانب آخر تقوم وزارة التنمية بتحديث منهجية الحسابات القومية 


ہما يتماشى مع النظام الستحدث الصادر عن الأمم المتحدة عام ۱۹۹۳ 
بهدف رصل تطورات الدخل القومي للبلاد وعمليات الإنتاج والإدخار 


المعلومات بالوزارة والأجهزة الحكومية وبالعالم الخارجي عبر شبكة 


الانترنيت. 

وف اطار مهام وزارة التنمية تقوم الوزارة باجراء مسوحات اقتصادية 
LS day Li‏ تمکنت من استخدام اسلوب النمذجة الاقتصادية 
(اي اعداد نموذج اقتصادي خاص باقتصاد السلطنة بغرض الدراسة) 
olay‏ البحوث والقیام باختبارات مختلفة سعيا لتحقیق التسوازن 
الاقتصادي والتعرف على نتائج تطبیق الخیارات الختلفة قبل تنفيذها مما 
پخدم عملیات التنبق الستقبلية للإقتصاد الوطني وتحدید أفضل الخیارات 
التي یمکن اتباعها. 


Wy ayes 


۴ حارم بس مس 


dla!‏ والاقتماد 


يعد قطاع المال والاقتصاد من أبرز قطاعات الإقتصاد الوطني التي حققت 
نقلة نوعية ضخمة ؛ سواء من حيث الدور أو التنظيم y‏ كفاءة الأداء خلال المرحلة 
الاولى للتنمية الوطنية. ومن ثم تدخل السلطنة الى مرحلة الإنطلاق الإقتصادي 
بقطاع مالي واقتصادي متطور من حيث القوانين التي تحكمه, وكذلك من حيث 
أدوات العمل المتبعة والأهداف المراد تحقيقها مما اکسب الاقتصاد الوطني الثقة 
والمصداقية في دوائر المال والإقتصاد اقليميا ودولیاً وهو ما يعبر عن نفسه في 
كثير من المناسبات. 

ومما له دلالة عميقة أن جلالة السلطان المعظم حدد في كلمته لمؤتمر الرؤية 
المستقبلية للإقتصاد العماني ٠١٠١‏ في ٩۰/۱/۲‏ متطلبات النجاح خلال المرحلة 
القادمة بقوله : «إذذا ندرك أن المحافظة على الرقي والتقدم اصعب من الوصول 
البهماء واذا كانت الغاية التي نسعى Lyall‏ لا تقتصر على مجرد المحافظة على ما 
تم انجازه خلال الحقبة الماضيةء وائما تتمثل y‏ محاولة اضافة الجديد الى ما 
سبق تحقيقه؛ فان الجهد الذي يجب أن يبذل للوصول الى تلك الغاية العظمى 
لابد أن يكون كبيراً وشاقاً aaa y‏ لذلك ولكي نکون خطواتنا على طريق 
المستقبل ثابتة راسخا, يسندها العلم وتؤازرها الخبرة ينعقد هذا المؤتمر». 


السياسة المالية و الإقتصادية 

استطاع الاتتصاه العماني خلال المرحلة الاولى للثلمية الوطنية 
2 ۱۹49-۰( التحول من اقتصاد محدود الى اقتصاد متنوع ذى قدرة على 
النمو الذاتي وذلك بفضل الاستراتيچية التي تم الاخذ بها خلال الخطط الخمسية 
الأربع الماضية  191/1(‏ ۱۹۹۰) والتي لعب فيها الإنفاق الحكومي دورا Catas‏ 
في ادارة Use‏ ال قتصاد الفرمي 

ون Ub‏ القدرة والقابلية yall a‏ خلال تلك الرحلة ارتفع معدل gell‏ 
الاقتصادي ليلامس ويفوق أعلى معدلات النسو المحققة على المستوى العالي خلال 
السنوات الماضية (تراوح معدل النمى بين ۸٩,۷‏ و )/٠١‏ كما بلغ معدل الم 
السنوي للناتج المحلي الإجمالي ۸۷,۷ متجاوزا بذلك مصدلات al‏ في دول شرق 
آسیا والباسفيك التي حققت ۰,۲/ فقط. وبالنسبة لنصيب الفرد من الناتج 


القومي فإنه ارتفع الى 7/٩‏ سنويا في المتوسط على امتداد معظم السئوات الخمس U‏ 


والعشرين الماضية. 
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مجموعة من 
الاوراق النقدية 
العمائية الجديدة. 


وف ضوء النقلة النوعية والكمية للاقتصاد الوطنی خلال المرحلة الأولى للتنمية 
الوطنية فان السياسة المالية والإقتصادية تركز خلال الرحلة القادمة على جوانب 
محددة من أهمها دعم الإستقرار GUN‏ والاقتصادي» وزيادة قدرة الإقتصاد 
الوطني على استيعاب وادارة مخرجات التنمية بكفاءة وفاعلية» بالإضافة الى 
توسيع نطاق وعمق دور القطاع الخاص في ادارة وتوجيه عملية التنمية وذلك كله 
في ظل الحفاظ على القيم والتقاليد العمانية وضمان استمرار دخل المواطن العمانى 
بالقيمة الحقيقية والعمل على مضاعفته بحلول عام ۲۰۲۰م. 

وفي هذا الإطار جاء مؤتمر الرؤية الستقبلية للإقتصاد العماني, الذي شاركت 
فيه مختلف الفعاليات الإقتصادية الوطنية وعدد كبير من الهیثات الإقليمية 
والدولية والخبراء الاقتصادیین» ووضع مجموعة من الاسس التي ترتكز اليها 
المرحلة الثانية للتنمية الوطنية ومن Sout‏ هذه الاسس ما يلي : 

- تحقیق التوازن الإقتصادي بين الإيرادات والنفقات والقضاء على العجز في 
الوازنة بحلول عام ۲۰۰۰ والعمل لترشيد الإنفاق وثنمية وتطوير الإيرادات غير 
النفطية والإلتزام الكامل بالإطار المالي السنوي العتمد في الخطة. وتقسوم الخطة 
الخمسية الحالية على هذا الاساس من خلال خفض الائفاق العام والمحافظة على 
المستوى الحالي للدين العام مع اعادة بناء الاحتياطيات المالية للدولة. 

- توفير اطار اقتصادي JS‏ مستقر بالعمل على زيادة قدرة الاقتصاد الكلي على 
تحويل أصوله من النفط والغاز والأصول المالية الى أصول متجددة daño‏ سم 
دعم الريال العماني وتطوير آليات السوق, 

- تعزيز التنويع الإقتصادي لمصادر الدخل من خلال استراتيجية التنمية 
المعتمدة على التصدير وزيادة ارتباط الاقتصاد العماني بالإقتصاد العالمي وتنمية 
قطاع خاص کف وفعال وتنمية القطاعات الإنتاجية القابلة للتبادل وانتهاج 
استراتيجية واضحة لنقل التكنولوجيا مع دعم الصادرات وتنمية المؤسسات 
Lust!‏ والصغيرة وتشجيع القطاع الخاص للقيام بدور أكبر في الإقتصاد 
gl‏ ۱ 

- تنمية الموارد البشرية وذلك من خلال تطوير القوى البشرية العمائية عبر 
سياسات تتضمن النهوض بالتعليم وتدريب وتأهيل العمالة الوطنية بشكل 
مستمر وتعزيز دور المرأة في سوق العمل واعداد كوادر قادرة على التعاون مع 
Guill‏ الحديثة والتوسع في مؤسسات وتخصصات التعليم العالي ورفع تكلفة 
العمالة الوافدة. وتقدم الدولة شتى أنواع الدعم للقطماع الخاص سواء في شكل 
تمويل نفقات التسدریب للعمالة السوطنية أو بتقسديم القسروض الميسرة والنع 
والإعفاءات المختلفة 

- تنفيذ سياسات التخصيص باعتبارها ركنا اساسيا للتنمية المرئكزة على 
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القطاع الخاص وتجدر الإشارة الى أن الدولة أفسحت المجال للقطاع الخاص للقيام 
بدور في انشاء وتشغيل وتمويل بعض مشروعات البنية الأساسية خاصة في مجال 
الكهرباء (مشروع كهرباء منح). كما يتضمن برنامج التخصيص خلال الخطة 
الخمسية الحالية مشروع الصرف الصحى في كل من مسقط وصلاله و۷ مدن 
آخری, بالاضافة الى مشروع كهرباء صلاله ومحطة تحلية المياه في كل من بركاء 
والاشخرة وطريق قریات/صور وتقدر التكلفة التي سيتم توفيرها من قبل القطاع 
. الخاص نحو ۱۰۰۸ ملايين ريال عمانى. وستقوم الحكومة ببيع حصتها في عدد 

من الشروعات خلال الفترة القادمة. 

— اجراء مراجعة شاملة لكافة القوانين والسياسات والاجر اعات المتصلة 

بالإستثمار والتجارة والضرائب بما يتمشى مع السياسات والرؤية الجديدة 
للتنويع الإقتصادي وجذب الإستثمارات الأجنبية وتشجيع الإستثمار والإدخار 
المحلي. by‏ هذا المجال يجري انشاء المركز العمانى لترويج الإستثمار وتنمية 
الصادرات وكذلك وحدة لتخطيط وترويج الإستثمار مما سيودي الى زيادة 
مساهمة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في استثمارات خطة التنمية وزيادة 
الصادرات العمانية, 

- يضاف الى ذلك تطوير قطاع JUN‏ ورفع كفاءته عن طريق زيادة المشاركة 
في سوق مسقط للأوراق المالية وتطوير النظام المصرفي بالإضافة الى الاستمرار في 
تنمية وتعزيز البنيات الاساسية والمشروعات الإستراتيجية خاصة في مجال تنفيذ 
مشروعات الغاز الطبيعي السال والصناعات البتروكيماوية مع العمل على الحد من 
أثر الإصلاحات الإقتصادية على محدودي الدخل واستمرار التزام الحكومة بتوفير 
الإحتياجات الاساسية لمن لايستطيعون اعالة أنفسهم لأسباب خارجة عن ارادتهم. 

جدير بالذكر أنه يتم تنفيذ هذه العناصر والملامح الخاصة بالرؤية المستقبلية 
للاقتصاد العمانی خلال الفترة القادمة عبر برامج واقعية متتابعة يقرها مجلس 
الوزراء الموقر ويشارك في مناقشتها مجلس الشورى وغرفة تجارة وصناعة عمان 
لتاتى متكاملة ومتناسبة مع متطلبات الإقتصاد الوطني واحتياجات المواطنين 
كذلك , وقد صدرت بالفعل عدة مرأسيم سلطانية سامية في هذا المجال سواء 
بالنسبة لضوابط التخصيص وتوجيهه الوجهة السليمة أو بالنسبة لموضوعات 
اقتصادية آخری لزيادة كفاءة الإقتصاد الوطني. 
موازئة عام 144% وتقديرات الخطة الخمسية الخامسة 

تمثل موازنة عام ۱۹۹۲ أولى خطوات خطة التنمية الخمسية الخامسة على 
طريق ترجمة ما تمخض عن مؤتمر الرؤية المستقبلية من نتائج» ومن pal‏ ملامح 
الخطة الخمسية الخامسة انخفاض اجمالي العجز بها ليصل الى نحو OFA‏ مليون 


۳۹ ٩7/نامم‎ 


ريال عمانى وهو ما يقل بنسبة 1۸,1/ عن العجز الفعلي الحقق خلال الخطة 
الخمسية الرابعة - وسيبدا العجز في الانخفاض اعتباراً من العام الحالي لينتهي 
تماما عام ۲۰۰۰. ١‏ 
وتصل الاپرادات في الخطة الخمسية الى ۱۰۰۹۲ ملیون ريال بزپادة قدرها 
۷ عن اجمالي ايرادات الخطة الرابعة التي بلغت ۸۱۱۶ ملیون ريال وتشکل 
الایرادات النفطية ۷۳,۹/ من الایرادات. آما الاستضدامات فانها ستصل الى 
۰ مليون Shy‏ وستظل نسبة الدین العام للناتج المحلي ثابتة لتکون ۸۲۲ في 
نهاية الخطة الخمسية الخامسة. وسیصل اجمالي الناتج الحلي عام ۲۰۰۰ الى 
۰ ملیون ريال مقارنة مع ٩۳۱۱‏ ملیون ريال عام 14 ومن ثم فان معدل 
النمو التوقع سپکون ZEN‏ وتجدر الاشارة الى أن حصة النفط ستنخفض الى 
۲ فقط في حين ترتفع نسبة قطاعات الزراعة والاسماك والکهرباء والتشیید الى 
7 والخدمات الحكومية ستکون ۸۱۱ في حين سترتفع الخدمات الأخرى الى 
۲ وبالنسبة للإستثمارات فائها تصل الى ۷۲۸۲ مليون ريال خلال الخطة 
الخمسة بزيادة ZA‏ عن ما كانت عليه في الخطة الرابعة ويمول القطاع الخاص 
الجزء الأكبر منها. 


سوق مسقط للأوراق المالية 

تحولت سوق مسقط للأوراق المالية منذ نشاتها في ماپو ۱۹۸۹ الى مصدر 
من أهم مصادر تمويل النشاط الإستثماري للإقتصاد الوطني وذلك باستقطاب 
اعداد تتزايد باستمرار من المستثمرين العمانيين والخليجيين والاجانب. ومن ثم 
ارتفع عدد الشركات المساهمة المدرجة على لوائح السوق ليصل الى ١١١‏ شركة مع 
نهاية عام ۱۹۹۰ بلغ راسمالها ٤٥۹,۸‏ مليون ريال عمانی (أي ما يسادل نحو 
۲ مليار دولار). وبینما بلغ عدد المساهمين ۱۲۵ الف مساهم بالإضافة الى ۲۵ 
اصداراً لسنداث التنمية تم تسجيلها بالسوق بلغت القيمة السوقية للسوق الثانوية 
۰ مليون ريال عمانی. ومما يعكس النشاط في سوق مسقط للاوراق المالية 
أن حجم التداول خلال العام الماضي بلغت قيمته ٠٠۹,۲‏ مليون ريال» كما سجل 
المؤشر العام للأسعار ارثفاعاً ملحوظاً ليتجاون ۱۵۸ نقطة. 


جذب الإستثمارات والتعاون مع البورصات الاخری 

قدمت سوق مسقط للأوراق المالية مجالاً لإستقطاب مزيد من الإستثمارات 
الخليجية والأجنبية وذلك من خلال السماح لواطني دول مجلس التعاون لسدول 
الخليج العربية بتملك اسهم في الشركات المساهمة العامة ہما لایتجاوز ۲۵/ من 
راس مالها وتزداد هذه النسبة الى ZEN‏ اذا كان نشاط الشركة يدخل ضمن 


۱38۰ دمن ,4۳۱ 


٩‏ (سوق مسالط 
للاوراق المالية) 
احدى الركائز الهامة ' 
للا تاد الو ملني, 


الأنشطة التفق عليها بين دول المجلس. يضاف الى ذلك إنه تم السماح لغير 
العمانيين بالإستثمار في الاسهم من خلال حسابات الاستثمار المشترك وبما لا 
یتجاوز 7/64 من جملة استثمارات الحساب. وتشجيعا لتلك الإستثمارات نص 
القانون على معاملة هذه الإستشارات من الناحية الضريبية نفس معاملة الشركات 
المملوكة بالكامل للعمانيين. وتجدر الاشارة الى أن الإستثمارات الخليجية في 
بورصة مسقط سجلت زيادة كبيرة خلال العام الماضي ۱۹۹۵ كما انها تمثل 
الجزء الأكبر من الإستثمارات الأجنبية بالسوق. 

ومع ازدياد النشاط في سوق مسقط للأوراق المالية ظهرت وازدادت عدد 
شركات الوساطة المالية ليصل الى ۱۳ شركة برأس مال مدفوع ٠٠‏ مليون ريال 
عمانی منها ۳ باشرت العمل خلال عام ۰۱۹۹۵ 

وئمارس هذه الشرکات اعمال وساطنها بموجب ضمانات وتصریح خاص من 
البنك الركزي العمانی. 

جدپر SUL‏ أن السوق تسعی الى تطوير ادوات مالبة جديدة تتلائم مع 
التوسم الضطرد ‏ نشاطها من ناحية والتجاوب مع مختلف آنماط الاستثمار 
التاحة من ناحية dish‏ الى Gila‏ اعداد تصورات لوضع فانون السوق المالي في 
السلطنة وترسخ قواعد الافصاح الالي وتدریب کوادر وطنية في لسواق JUN‏ 
الدولية وانشاء داثرة للمقاصة والتسوية خلال هذا العام ARA‏ 

وفي الوقت الذي تقوم فيه السوق بدور حيوي في بيع الاصول الحکومية, 
ازداد التعاون بين سوق مسقط للأوراق المالية وبين عدد من الاسواق المالية 
لدول المجلس حيث جرت عملیات ادراج مشترك بين سوق مسقط وسوق البحرين 
في ابريل ۱۹۹۰ بالإضافة الى بحث التعاون بين السوقين وسوق الكويث للأوراق 
الالية. 


الجهازالمصري , 

استطاع النظام المصرفي العمانی أن يحقق الاستقرار JUN‏ والنقدي للسلطنة 
من خلال مجموعة متكاملة من القواعد والادوات المالية والتفاعل النشط بين 
البنك المركزي العمانی والبنوك التجارية الاخسری العاملة في السلطئة. حيث يتكون 
الجهاز المصرفي العمانی من البنك المركزي و ۱۸ (iy‏ تجارياً منها ۷ بنوك محلية 
و ۱۱ فرعأ لبنوك أجنبية بالاضافة الى Y‏ بنوك متخصصة. 

elas نهاية عام ۱۹۹۰ بلغ عدد فروع البنوك التجارية في مختلف‎ gy 
شركة صرافة تمارس عملها بترخيص من البنك‎ ١١ السلطنة ۲۷۲ فرعا الى جائب‎ 
المركزي في مجال استبدال العملات واصدار الحوالات في حين يوجد 00 محلا‎ 
للصرافة تعمل في مجال استبدال العملات والتعامل في المعادن النفيسة.‎ 


9 مب رن VV‏ 


وبینما يقوم البنك المركزي بدوره في اطار صلاحياته WLU‏ والنقدية. تمكن 
البنك من خلال تطبيق قواعد الملاءة المالية ونظام ضمان الودائع ar‏ 
وقواعد الإشراف التي يمارسها بحكم اختصاصه, تمكن من تحقيق الاستقر 
JU‏ للعملة الوطنية وهي الريال العمانی, 

جدير بالذكر أن راس مال البنك اللركزي يصل الى ۲۰۰ مليون ريال عُمانى 
وتبلغ أصوله ٩۱۲,٤‏ مليون ريال في نهاية عام ۱۹۹۵ في حين يبلغ حجم النقد 
المتداول في نهاية العام الماضي 517,١‏ مليون ريال عمانى. وقد أصدر البنك 
المركزي مجموعة من الأوراق النقدية من الفشات المختلفة بمناسبة العيد الوطني 
الخامس والعشرين يتم تداولها الآن. وبالنسبة لتأهیل الكوادر الوطنية يقوم المعهد 
المصرفي العمانى بدور حيوي في الوفاء باحتياجات الجهاز المصرفي من الكوادر 
الوطنية. 

وقد بلغ معدل نسبة التعمين في البنوك العاملة في السلطنة ۸١‏ مع نهاية عام 
۵ ومن المقرر أن تصل الى ۸۷۰ في الوظائف الإدارية العليا والتوسطة ¿iy‏ 
6 في الوظائف الكتابية و /٠٠١‏ في الوظائف الأخرى مع حلول عام ٠‏ 


عمليات البنوك التجارية 

بلغ اجمالي قيمة أصول البنوك التجارية ۲٠٤۷,١‏ مليون ريالاً [stas‏ في نهاية 
عام 140 وهی ما يزيد بنحو 09 مليون ريالاً عنه في نهاية عام NAVE‏ كما 
بلغت جملة أرصدة الاقراض ۱۶۰۲,۷ مليون ريالاً منها ۲۹,۲ مليون ريالاً 
قروض للحكومة والمؤسسات العامة والباقی للقطاع الخاص. 

وبلغت استثمارات البنوك التجارية في سندات التنمية الحكومية 40,۷ مليون 
ريال عمانيا بالإضافة الى ۲۰,۱ مليون ريالاً كإستثمارات في أذون الخزانة المحلية. 
وبالنسبة لإجمالي الودائع فقد بلغ ۱١١۷,۷‏ مليون ريالاً في نهاية عام ۱۹۹0 في 
حين بلغت قاعدة رؤوس أموال البنوك التجارية 114,4 مليون ريال Llao‏ 

والى Gils‏ البنوك التجارية هناك ثلاثة بنوك متخصصة تدعمها الدولة 
لتشجيع النشاط التجاري والإستثماري في قطاعات محددة ويصل عدد فروعها الى 
۳ فرعا وهذه البنوك هي: 


بنك الإسكان Al‏ 

ویقوم puss‏ التمويل للازم للمواطنين من ذوي الدخل الحدود والتوسط 
لتمكينهم من شراء أو تشیید مساکنهم واستکمالها وذلك مساهمة في تأمين السکن 
الملائم للمواطن وأسرته كما يقوم البنك بدور في مجال تملك الاراضي الصالحة 
لبثاء واقامة وحدات سكنية le‏ وتمليكها للمواطنين Ge‏ طريق قروض بشروط 


987 AV/ معان‎ 


محددة, وبینما ازداد رأس 

E‏ و . مال البنك الى ٠١‏ ملايين ريال 
ل بلغ عدد القروض التي قدمها 
mM‏ 1 منذ تأسيسه عام ۱۹۷۷ حتى 
1 | نهاية العام الماضي VAVY‏ 


if 


قرضا بلفت قيمتها 
۸ ري للا 
خصص الجزء الأكبر منها 
لذوي الدخل المحدود؛ ومنذ 
عام ۱۹۹۲ الفت الدولة العمل 
بنظام فوائد القروض وأصبح 
| البنك يتقاضى رسوم خدمات 
مصرفية وادارية فقط وهي 
تقل Las‏ عن القروض مما 
يحقق مصالح المواطن, 


بنك تنمية عمان 

ویسهم في تمویل مختلف الشروعات التنموية صناعية كانت أم خدمية 
وبالإضافة الى تمویل ضمانات الصادرات العمانية مع تقدیم استشارات وخدمات 
فنية للشركات العمانية في القطاعات الختلفة؛ وقدم البنك منذ انشائه عام ۱۹۷۹ 
قروضا بلغ عددها ۱ قرضاً حتی نهاية عام ۱۹۹۰ بلغت قیمتها الاجمالية ٩6‏ 
مليون ريالاً عمانياً. 


بنك عمان للزراعة والأسماك 

وهو يقسدم قروضا للمنشآت والأفراد لتمويل مشروعات في مجال السزراعة 
والثروة السمكية كما يسهم في رأس مال الشركات العمانية العاملة في هذه المجالات 
ويوفسر المعاونة الفنية للمواطنين والشركات في المجالات ذات الصلة. ومنذ انشاء 
البنك عام ۷۱ فانه قدم ۱٤١١٤١‏ قرضا حتى نهاية عام ۹۵ بلغت قيمتها 
۰۰ ريالاً عمانيا. ويصل راس مال البنك الى ۱٩‏ مليون ريالاً Löten‏ 
مدفوع بالكامل. 


Wales 


> (بنك الاسكان 
العماني) الذي 
يساهم بفاعلية y‏ 
الجهود المبذولة 
لتوفير مغللة الاسكان 
للمواطن y‏ كل انحاء 
السلطنة. 


تتمثل أهمية قطاع التجارة والصناعة بالنسبة للاقتصاد الوطنى ف انه 
يسهم بدور ونسبة متزايدة فى تنويع مصادر الدخل القومى من ناحية, وف ما 
يقدمه من امكانات وطاقات لتعزيز عملية التنمية وخدمة أهدافها المستقبلية من 
dab‏ ثائية. 

واذا كانت glee‏ تملك كل مقومات التطور والانطلاق Loles‏ وصناعيا 
سواء بحكم الوقم, أى بحكم الخبرة التاريخية؛ فإن الرؤية المستقبلية للاقتصاد 
الوطنى اعطت ف lg‏ دوراً ملموسا للتجارة والصناعة للقيام به فى اطار 
الرحلة و وی الى ی ی 
الخمسية الخامسة (Tos ٠-1995(‏ 


يمثل الموقع الاستيراتيجى للسلطنة والصلات التجارية التی ربطتها qe‏ 
العديد من الدول, وتوجهاتها للاخذ بنظام السوق الحر وتشجيع الاستثمارات 
الخارجية وتنشيط الدور الذى يقوم به القطاع الخاص, مقومات أساسية 
لعلاقات اقتصادية نشطة وتبادل تجارى مرن على المستويين الإقليمى والدولى. 
ومما له أهمبة فى هذا المجال أن نسبة الصادرات النفطية إلى إجمالى الصادرات 
انخفضت من /٩۱,۷‏ عام 1984 إلى ۷۰,۸ عام ۱۹۹6 ف حين زادت نسبة 
الصادرات غير النفطية واعادة التصدير من ۸,۳/ عام ۱۹۸۶ إلى ۲۶,۲/ عام 
۶ كما ازدادت رقعة الشركاء التجارپین للسلطنة لتضم دولاً جديدة فى 
آسيا وأفريقيا وأوروبا والأمريكثين. وتأتى دولة الإمارات العربية المتحدة ف 
مقدمة الشركاء التجاريين للسلطنة. 

وتمشيما مع التغیرات الدولية والإقليميسة اعتمدت الرؤية المستقبلية 
للاقتصاد العمانى اسلوب الاندماج فى السوق العالمبة مع ما يقتضيه ذلك من 
ضرورة رفع كفاءة الاقتصاد السوطنی ليتمكن من المنافسة وتطوير نظام 
السوق. وتحقيقا لذلك يجرى الاعداد للانضمام لمنظمة التجارة السدولية التى 
انشثت في پنایر ۱۹۹۰ وما يفرضسه ذلك من التزامات. وبینما طورت السلطنة 
مختلف القوانين ذات الصلة بالنشاط التجارى مثل قانون الشرکات, وقانون 
dy pal‏ على dull‏ وقسانون سوق الاوراق المالية. وقانون الاستثمار, فضلاً 
عن انها Lali‏ بحرية تحويل العملات, فإنها مهتمة بتطوپر علاقاتها على 
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مستوى المجموعات الإقليمية 
ليس فقط على مستوى دول 
مجلس التعاون لسدول 
الخليج العربية ولكن Las‏ 
على مستوى الدول المطلة 
على المحيط الهنسدی 
للاستفادة من السوق الكبير 
والمتنامى لهذه الدول. 

وغل ذلك | 
الاستراتيجية المستقبلية 
لقطاع التجارة على 
الاستفادة القصوی من 
الموقع الاستیراتیجی 
للسلطنة لتصبح مركرا 
Mle‏ لإعادة التصدیر, وف 
هذا الاطار يجىء إنشساء 


Wp‏ سمو السيد 
ثويني بن شهاب يلقي 
كلمة پمناسبة alas!‏ 
المؤتمر الثالث 
ونظراشهم الاوروبيين 
في فندق pad‏ البستان 


ميناء تجارى جديد فى شمال الباطنة وتطوير ميناء ريسوت فى محافظة ظفار. 

وإلى جانب ذلك فان تعزيز التوجه التصديرى للاقتصاد الوطنی من خلال 
تنويع قاعدة الانتاج السلعي غير النفطى ورفع كفاءة ومستوى جودة 
النتجات؛ وتشجيع القطاع sale‏ للاسهام 3 تطوير قطاع التجارة تمثل 
Lay guy‏ مرتکزات dala‏ فى هذا الجال. 

وف الوقت الذی تم فيه هذا العام إنشاء الرکز العمانی لترویج الاستثمار 
وتئمية الصادرات لتشجيع وتسهيل عمليات الاستثمار is‏ أسواق جديدة 
للصادرات العمانية, حرصت الدولة على تطويس الاطار القانونی والتنظيمى 
وتسهيل ]> lel‏ التراخيص التجارية والاستثمارية وتعديل نظام الوكالات 
التجارية ومعالجة مشكلات التجارة الداخلية. 

وبينما ازداد عدد السجلين فى السجل التجارى ليصل إلى 08٠١‏ مع نهاية 
عام ۱۹۹١‏ فإنه تم ادخال نظام حفظ وتداول الملفات الآلى بأمانة السجل 
التجارى وربط الأمانة المركزية للسجل التجارى بالامانات الاقليمية بواسطة 
الحاسب الآلي. ply.‏ تسجيل ٤٥١‏ وكالة تجارية خلال عام 1111 كما تم 
ادخال تحسينات على مركز عمان الدولى للمعارض ليتمكن من تطوير وتحسين 
الخدمات للعارضين والزوار. 


قطاع الصناعة 

يعد قطاع الصناعة اكثر القطاعات نموا على مستوى الاقتصاد الوطنی, كما 
انه يمثل احد أهم القطاعات التى تلعب دور اساسیاً لتنويع مصادر الدخل 
القومى وزيادة الامكانات التصديرية والحلول محل عدد متزايد من الواردات. 

وبینما تصل نسبة مساهمة قطاع الصناعة ف الناتج dell‏ إلى ۸۰,۲ الآن 
فإن الخطة الاستراتيجية للتنمية الصناعية التى نظمتها الرؤية المستقبلية 
للاقتصاد العمانی حتى عام ۲۰۲۰م تسعى إلى الوصول بنسبة مساهمة قطاع 
الصناعة إلى /١١‏ من الناتج doll‏ عام ۲۰۲۰م. وتجدر الاشارة إلى أن معدل 
نمو القطاع الصناعى خلال الخطة الخمسية الحالية يصل إلى 7۱۲ سنویا. 
وبنهاية الخطة سترتفع نسبة مساهمة الصناعة ف الناتج المحلى إلى JAN‏ 

جدير بالذكر انه ف الوقت الذى تعطى فيه الدولة أهمية وعناية كبيرة dal‏ 
القطاع الصناعى سواء من خلال إنشاء مناطق صناعية متكاملة فى مختلف 
مناطق السلطنة أو من خلال اعطاء العدیید من التسهيلات للمشروعات 
الصناعية, فان إنشاء المركز العمانی لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات 
يسمح للمستثمرين بتعامل مع جهة واحدة لإنجان كافة الإجراءات المطلوبة 
لإقامة المشروعات. بالإضافة إلى إنشاء مركن اقليمى للمعلومات المتعلقة بانتقال 
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y‏ الحرص على 
مساهمة الکادر 
الوطني المؤهل ف دفع 
عجلة الصناعة. 


هر (عطر وبار) الذي 
اصبح يمائل os)‏ 
امواج) في شهرته ge‏ 
مستوى العالم. 


هه القوارب 
الشراعية ترسم 
لوحة بديعه على 
ضفاف شواطيم 
مسقط ضمن سباق 
القوارب الشراعية 
الذي تم تنظيمه ف 
اطار تشجيع قطاع 
السباحة, 


التكنولوجيا فى مسقط يعنى بتدفق المعلومات عن 
التقنية الأوروبية التى يمكن ان تسهم ف التنمية. 
ويرتبط نشاط هذا المركز بمصالح القطاع الخاص 
الخليجى والاوروبى وقد تم الموافقة على هذا المركز 
خلال مؤتمر الصناعيين الخليجيين والاوروبيين 
الذى عقد فى مسقط ف اکتوبر MAGO‏ 

جدير بالذكر أن الاستراتيجية الصناعية 
للسلطنة تعتمد خلال الخطة الخمسية الخامسة على 
اقامة مشروعات صناعية كبيرة تعتمد على الغان 
الطبیعی ومن آهم هذه als y pill‏ مجمع 
البتروکیماویات ومشروع مصهر الاألنیوم الذی 
یصل انتاجه إلى ٠٠١‏ ألف طن سنوياً بالاضافة إلى 
مشروع سماد الأمونيا/ يوريا والذی سيوجه معظم 
انتاجه للتصدير للهند وستقام المشروعات الثلاثة 
الاخيرة فى صحار بشمال الباطنة وإلى جانب 
استكمال مشروعات GLAM‏ الصناعية فى صحار 
مثل مصنع انتاج الحديد ومصنع انتاج البسكويت 
فانه من المنتظر اقامة مشروعات لانتاج الحديد الاسفنجى وورفلة الحديد 
وانتاج المنجنيز 3 صحار. 

ویتواکب مع ذلك تشجیم الصادرات الصناعية العمانبة وفتح آسواق 
جديدة واشراك القطاع الخاص فى هذا الجهد. ونتيجة لذلك ازدادت قيمة 
الصادرات الصناعية العمانية من ۵۷,۷ مليون ريال عام ۱۹۸۲ إلى ١87,5‏ 
مليون ريال فى نهاية ۱۹۹۰ وكان متوسط معدل النمو السنوى ٠٠,۸‏ كما 
ازداد عدد المنشآت الصناعية التى صدرت منتجاتها من YA‏ مصنعاً عام 
5 إلى ١١١‏ مصنعاً عام 14 كما وصلت الصادرات العمانية إلى OY‏ دولة 
عام 190 Las‏ فيها اليابان وماليزيا والمانيا والولايات التحدة. 


قطاع السياحة 

بالرغم من المقومات السياحية العديدة والمتنومة والنتشرة ى مختلف 
مناطق وولايات السلطنة, إلا أن حكومة حضرة صاحب الجلالة تحرص على 
استخلال هذه المقومات بشكل تدريجى ولكن مضطرد وعلى أساس يسمح 
بتنمية مساهمة قطاع السياحة ف الدخل القومى من ناحية والحفاظ فى نفس 
الوقت على تقاليد المجتمع وطبيعته من ناحيه dl‏ ومن ثم تركز عملية 
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ريسيت 


ea 


و 


الترویج السياحى للسلطنة على قطاعات وفشات محددة من السائحين مع 
الاستكمال التدريجى للبنية الأساسية للسياحة Y‏ مخثلف مناطق الجذب 
. السياحى المنتشرة على امتداد الأراضى العمانية, 

وبینما تسعى السلطنة إلى الحصول على حصة مناسبة من النشاط 
السياحى الاقلیمی» وهو ما كان محور اجتماعات المؤتمر العربى الأول 
للسياحة فى مسقط ف مايى ۱۹۹١‏ فإن تنشيط السياحة يرتكن على تنشيط 
السياحة المحلية والإقليمية وكذلك الدولية؛ مع الترکیز على القومات 
السياحية الطبيعية والتاريخية والبيثية وسياحة المؤتمرات والاستشفاء, 
بالإضافة إلى تحديد الموسم السياحى وتحقيق تكامل الجهود بين الدولة 
وبين القطاع الخاص. 

وتجدر الاشارة إلى انه بينما ارتفع عدد الفنادق فى السلطنة إلى ۵۰ 
فندقا هذا العام هناك العديد من الفنادق التى يجري إنشاؤها فى مسقط 
وظفار والمنطقة الداخلية وغيرهاء كما تم إنشاء عدة مراكز للارتحال فى 
كل من اتين ومرباط والمغسيل بمحافظة ظفار وف منطقة تنوف بنزوى 
By‏ المسفاة بولاية الحمراء ومركز استقبال فى جبرين بولاية بهلا والمراكز 
الثلاثة الاخيرة انشئت خلال عام VAN‏ وتشجع الدولة القطاع الخاص 
بكل السبل لارتياد الاستثمار فى مجال السياحة فى اطار خطة تطوير 
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الروضه) الذي تم 
افنذاحه موخرا لتقديم 
افضل التسهيلات 
البحرية ولخدمة 
أهداف السياحة. 


السياحسة التى تمتد حتى عام ۲۰۰۵م وتجدر الاشارة إلى أن عدد 
السائحين يتزايد بشكل مضطرد وتحظی محافظة ظفار بنصيب متزايد 
خاصة ف فصل الخريف الذى يمتد من يونيى حتى سبتمبر فى كل ple‏ 
وتسعى وزارة التجارة والصناعة إلى التعريف بالسلطنة على الستوی 
الدولى سواء من خلال المشاركة فى المعارض وال مؤتمرات السياحية الدولية 
أو من خلال وسائل الإعلام المتخصصة والعنية بهذا المجال. وبينما كانت 
إيرادات السياحة عام ٩۱‏ حوالى ۲۶ مليون ريال فان إيرادها ارتفع العام 
الاضی إلى حوالى YO‏ مليون ريال عماني كما بلغ sue‏ نزلاء الفنادق خلال 
عام 16 ٹحو VOY‏ الف نزيل منهم ۲۸۰ الف نزيل أجنبى. 


غرفة تجارة وصناعة عمان 

تلعب غرفة تجارة وصناعة glee‏ التى تمثل القطاع الخاص العماني 
ya‏ یتسم نشاطاً وأهمية سوام 3 تفعیل دور القطاع الخاص الغماني 
على مستوى الاقتصاد الوطنی أو فى المشاركة الايجابية فى صنع وتوصية 
القرارات الاقتصادية والتنسیق مع مختلف هيثات الدولة وصولاً إلى 
تحقيق الأهداف والمصلحة الوطنية للمجتمع. 

وفى الوقت الذى ازداد فيه اسهام غرفة تجارة وصناعة عمان من 
خلال مجلس إدارتها الذى انتخب فى مایو ۱۹۹۵ ف بحث ومناقشة 
مختلف السائل والوضوعات الرثبطة بالاقتصاد الوطنىء والمشاركة 
بشكل ملموس ف العديد من اللجان والفعاليات الحكوميةء بما فى ذلك 
مشاركة مجلس إدارة الغرفة فى الاجتماع المشترك الذى ضم أصحاب 
السمو والمعالي اعضاء مجلس الوزراء ومعالى رئيس وأعضاء مجلس 
الشوری والذى تراسه جلالة السلطان العظم 10/1/19 لبحث آفاق 
الستقبل للاقتصاد الوطنی, فإن السزيادة الكثيرة فى عدد منتسبی الغرفة 
(۷۰ الف شخص) وتنشيط فروع الغرفة فى السولایات يرتكز على رؤية 
محددة تتمثل ف آهمپة وضرورة تنشيط مشاركة القطاع الخاص وبشكل 
ملموس ف بلورة الرؤية المستقبلية للاقتصاد الوطنى وترجمة ذلك إلى 
خطوات وبرامج عملية محددة. ومن هنا أكد التقرير السنوى لمجلس إدارة 
غرفة تجارة وصناعة عمان الذى صدر فى ٠١‏ مايق 1441 على حجم 
الشارکة الكبير لرجال الاعمال العمانيين فى مختلف الفعاليات والوفود 
الاقتصادية الغمانية والاتصالات التجارية مع الدول الاخری سواء كانت 
داخل السلطنة آو خارجها. des‏ سبيل ا مثال شارك أعضاء مجلس إدارة 
الغرفة ورجال اعمال آخرين فى اكش من ثلاثين لجنة حكومية حيث 
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طرحت مرئیات القطاع الخاص العمانی ووجهات نظره حيال القضايا هر انتشار المراكز 


التى تم تناولها. جدير بالذكر انه يتم التركيز على تنشيط فروع الغرفة ف 
مناطق السلطنة المختلفة ليتكامل نشاطها مع نشاط المركز الرئيسي, وقد 
قدمت الغرفة العديد من الاستشارات التجارية والقانونية, كما نظمت 
مجموعة من المحاضرات والندوات التى تناولت مختلف القضايا ذات 
الأهمية للاقتصاد الوطنى وتنفيذ الرؤية المستقبلية للاقتصاد العمانى 
ومن أبرزها اعداد تصور متكامل لإنشاء مجلس للترويج الاقتصادى 
وسياسة الخصخصة وفرص الاستثمار فضلاً عن العديد من الدورات 
التدريبية والتخصصية لرفع كفاءة أداء الشركات ورجال الاعمال العمانيين 
بالإضافة إلى عقد سلسلة من الندوات حول الاستثمار وإنشاء وحدة 
الاستشارات الصناعية والاسهام فى العديد من العارض داخل وخارج 
السلطنة. 

من جانب آخر يقوم مكتب التمثيل التجارى التابع للغرفة فى تاپوان, 
وف جنوب أفريقيا بدور حيوى للتعريف بالاقتصاد الوطنى واتاحة 
الفرصة لرجال الأعمال العمانيين للتعرف على الفعاليات وطبيعة الاوضاع 
الاقتصادية في تلك الدول وهى ما كان له أثره فى اقامة وزيادة العلاقات 
التجارية بين السلطنة وتلك الدول بشكل ملموس. 


VV oles \ag 


التجارية الحديثة 
لثنمية النشاط 


التجاري وتشجيع 
القطاع الخاص. 


ag tl‏ النفطية والمعدنية 


تضم الاراضی العمانية ثروات معدنية عديدة ومتنوعة» ومنذ اكتشاف وانتاج 
النفط فى عام ۱۹۱۷ تقدم الثروة النفطية الجزء الاكبر والاساسي من مصادر 
الدخل القومى ف السلطنة. وف اطار استراتيجية التنمية الوطنية طويلة الاجل 
والتی ترتكز على مبدأ تنويع مصادر الدخل القومی, يقوم استغلال الثروة النفطية 
والمعدنية فى البلاد على أساس التطوير الدائم لاحتياطى البلاد من هذه الثروات 
لتعويض ما يستهلك منها بقدر الامکان, بالإضافة إلى اعتبار هذه الشروة ملكا 
للاجيال الحاضرة والقادمة وهو ما پقتضی الاستغلال الأمثل لها والحد من 
الاعتماد عليها كمصدر أساسي للدخل القومى بزيادة الاعتماد على مصادر الثروة 
الأخرى ف البلاد. ومن ثم لم يكن مصادفة أن يتجاوز الاحتياطى المؤكد من 
الثروة النفطية ما كان موجوداً من قبل. 


الفط 

فى اطار تشجيع شركات النفط العالمية للاستثمار فى مجال التنقيب عن النفط 
وانتاجه ف السلطنة وقعث وزارة النفط والعادن خلال عام ۱۹۹۰ على اتفاقيتين 
جديدتين أحدهما مع شركة توتال الفرنسية والاخری مع مجموعة شركات ألف 
عمان ومن ثم بلغ عدد الاتفاقيات البترولية ١١‏ اتفاقية من النتظر زيادتها بعد 
عرض ۱۳ منطقة من التخليات الجديدة لشركة تنمية نفط عمان على الشركات 
العالمية لاستغلالها. 

ويعمل ف مجال انتاج النفط والغاز خمس شركات تأتى فى مقدمتهم شركة 
تنمية لفط عمان التى تنتج وحدها نحو ZU‏ من الانتاج بينما تقوم شركات 
اكسيدنتال عمان» وجابكس عمان» والف عمان, وانترناشيونال بتروليم (نجا) 
بالانتاج من ستة حقول تقع فى شمال وغرب السلطنة. 

وتجدر الاشارة إلى ان استخدام اساليب تقنية متطورة Loy‏ فيها المسح الزلزالى 
ثلاثى الابعاد والحفر الافقی أدى إلى التعرف على مكامن جديدة واضافة كميات 
جديدة لاحتياطى النفط dus‏ بلغ الاحتياطى النفطى السلطنة فى يناير ١19"‏ نحو 
۳ بليون برمپل. ۱ 

من چانب آخر بلغ متوسط الانتاج الیومی للنفط ۸۵۳ ألف برمیل خلال عام 
٥‏ بزيادة قدرها 0 عن عام ۱۹۹۶ كما بلغ عدد الحقول النتجة ٩۳‏ حقلاً 
منها AV‏ حقلاً تابعة لشركة تنمية نفط عمان. ویبلغ متوسط عدد أجهزة الحفر فى 
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جر جيولوجيون 
عمانیون edd]‏ 


دراستهم للعیتات 
الصخریة الجوفية. 


(sua)‏ محطات 
الو فود الحديثة التى 
نقدم افضل الخدمات 
للمستهلکان, 


هر مرافق تصدیر 


النفط y‏ میناء الفحل. 


السلطنة ۲۰ جهازا. وقد قامت شركة تنمية نفط همان بالتماون مع وزارة 
البلديات الإقليمية والبيئة au di‏ بتنفيذ المشروع التجريبى للتخلص من PUL‏ الزائد الملوث 
بالاقط pa‏ المكاطن الفا العميقا ن خرن sayo‏ نسي وريا es‏ 
لتعميمه على ضوء نتائج النقییم. تجدر الاشارة أن نسبة التعمين فى شركة تنمية 
نفط عمان بلغت ZV)‏ من اجمالى عدد العاملين فى أول هذا العام. 


الغار الطبيعى 

bad‏ ,گوس sas‏ مانن Bi Lal el‏ اق ای 
الغاز الطبيعى فى السلطنة وجعلها مصدراً حيويا للدخل القومى يمكن أن يقترب 
من حجم ما يسهم به النفط خلال السنوات العشر القادمة. 

وبينما تم زيادة احتیاطی الغاز من ۲۵,۲ تريليون قدم مكعب عام ۱۹۹۶ إلى 
٥‏ تريليون قدم مكعب خلال عام ۱۹۹۵ بدأت الخطوات التنفيذية لإنشاء 
مصنع الغاز الطبيعى المسال بالقرب من صور بالمنطقة الشرقية وهو يعد من أكبر 
الشروعات الاستفمارية فى السلطنة حیث یتکلف اکشر من ستة ملیارات دولار, 
وپینما قدمت مجموعة من البنوك الدولية قرضا للمرحلة الاولی للمشروعات بتكلفة 
۲ ملپار دولار تم التوقيع على الاتفاقية الخاصة به هذا العام, استطاعت 
السلطنة وبفضل الثقة الدولية التی تحظی بها ان تصل إلى اتفاقیات مع کوریا 


yay VWol3 


الجنوبية لتصدير ٤‏ مليون طن من الغاز سنوياء كما توصلت إلى مذكرة تفاهم مع 
تايلند لتصدير Y‏ مليون طن من الغاز gis‏ وبالتالى لم يبق من انتاج الصنع 
الذى يبلغ 1,1 مليون طن سنویاً سوى 1, مليون طن يجرى التفاوض على 
تصدير بعضها إلى دول آسيوية أخرى كما سيتم استغلال جزء منها للاستهلاك 
المحلى. 

وقد تم تأسيس الشركة العمانية للغاز الطبيعى السال فى عام ۱۹۹۲ وتساهم 
فيها الحكومة بنسبة ۸۵۱ كما تساهم فيها 7 شركات عالمية هى شركات شل 
الهولندية» وتوتال الفرنسية: وبارتكس البرتغالية ومنسوبیشی, ومنسوى 
وايتوشى اليابانية وتتولى الشركة اقامة وتشغيل منشآت مرافق اسالة الغاز 
والشحن البحرى والتسويق ومن المقرر أن يبدأ التصدير فى منتصف عام NAAR‏ 


نظام الغاز الحكومى 

. استخدمت السلطنة الغاز الطبيعي فى تشغيل عدد من المصائع والمرافق منذ 
عام ۱۹۷۸ حيث ينتج مصنع الغاز الحكومى ف «جبال» لحو ٠١,١‏ مليون مار 
مكعب من الغاز يومياً يتم نقلها عبر شبكة انابيب تضم خطين الأول بقطر ۲۰ 
بوصة ویعمل منذ ۱۹۷۸ والثانی بقطر ۳۹ بوصة lus‏ تشغیل» عام ۱۹۹۰ 
ويصلان حتى محافظة مسقط بطول 551 کیلومترا. ومن مسقط پمشد خط آخر 
بقطر 1١‏ بوصة وبطول ۲۲۷ کیلومترً حتى ولاية صحار. 

ويتم الآن استخدام الغاز فى ٠١‏ مواقع صناعية وانتاجية وخدمية رئيسية من 

أهمها منطقة الرسيل الصناعية, ومحطات توليد الكهرباء فى كل من منع, 
والرسيل؛ والغبرة» ووادى الجزی» ومنطقة صحار الصناعیة. وجامعة السلطان 
قسابوس, وشركة اسمنت عمان, وإلى جائب استخدام الفاز ف مشروعات 
البتروكيماويات الذى يجرى العمل فيه ى صحار تجرى دراسة امكانية توصيل 
الغاز إلى محطة ظفار لانتاج الطاقة الكهربائية بالإضافة إلى دراسة توصيل الغاز 
للمناطق السكنية والتجارية فى مسقط. وتجدر الإشارة إلى أن تطوير استخدام 
الغاز الطبيعى فى السلطنة يتم على مراحل ووفقاً للاحتیاجات وخطط الاستخدام 
وف هذا المجال ثم حفر ؛ آبار جديدة للغاز وزيادة طاقة مصنع الغاز الطبيعى فى 
«جبال» لمواجهة الطلب حتى عام ۲۰۱۲م وإنشاء محطات لتخفيض الضغط 
لتزويمد محطة كهرباء منح بالغاز وهذه ثم الانتهاء منهاء وسيتم الانتهاء العام 
القادم ۱۹۹۷ من محطة تخفيض الضغط الخاصة بتزويد منطقة نزوى الصناعية 
بالغاز, 
۱ من جانب آخر فإنه من الزمع إنشاء شبكة انابيب لنقل الغاز من حقول وسط 
عمان إلى کل من محافظة ظفار وولاية صور بالغاز لسد احتپاجات محطة كهرباء 


٩٩ ممان‎ yar 


4 من احجار عمان 
الغنية بالثروات 
المعدنية. 


الا BI,‏ ا ا 
ومصنع ريسوت للاسمنت 
وستكتمل هذه الشبكة عام 
۸ كما ستكتمل شيكة 
Ty dl att‏ صور ple‏ 
6 لامسداد الشروعات 


المعادن 

إذا كان العمانيون عرفوا 
انتاج النحاس منذ نحو خمسة 
آلاف alo‏ فإن الأراضى 
العمانية تزخر بالعديد من 
المعادن ذات القيمة العالية 
والانتاج الاقتصادى منها 
الذهب الذى يجرى انتاجه من 
منجم الراكى بولاية ينقل, 
والكروم؛ والرصاص والزنك والفحم wal‏ والمنجنيز والكاولين وغيرها. 

وبینما تم إنشاء شركة الكروم العمانية فى ۱۹۹۱/۱/۱۸ لاستغلال خامات 
الكروم الموجودة ف اكثر من 40۰ Ledge‏ تنفذ وزارة النفط والمعادن بالتعاون مع 
وكالة التعدين اليابانية عمليات مسح جيوفيزيائى جوى وأرضى فى سهل الباطنة 
بين دارس والخابورة, بال(ضافة إلى مسح إجزاء من المنطقتين الداخلية والشرقية 
ومصيرة لاكتشاف مزيد من الخامات المعدنية وتم انجاز جزء من المشروع ف 
مارس من هذا العام والجزء الآخر يجرى العمل به. ويستمر Gal‏ عامين وحققت 
نتائج ايجابية ويصاحب ذلك جهد كبير لتغطية مختلف مناطق البلاد بخرائط 
جیولوجية بمقاييس رسم مختلفة بين ۵۰,۰۰۰:۱ و ٠٠١١٠٠١١1‏ باعتبارها 
[pode‏ اساسبا ف مجال التنقیب واستغلال المعادن. 

جدير بالذكر أن برنامجا بدأ تنفيذه من أجل البحث واستغلال خامات 
اليورانيوم المتوفرة ف «وادى اشوك» بمحافظة ظفار. وبالنظر للامكانيات الكبيرة 
لاستغلال الخامات المعدئية فى السلطنة تشجم الحكومة القطاع الخاص للدخول إلى 
هذا الجال لإقامة مشروعات تعتمد على استغلال تلك الخامات خاصة ف المنطقة 
الشرقية التى پجری اعداد الخرائط الخاصة بها بمقياس رسم ۱۰۰,۰۰۰:۱. 


ممبان 45 904 


dol ill ag tll 
والسمكية والحيوانية‎ 


يكتسب قطاع الزراعة والثروة السمكية أهميته الاقتصادية والاجتماعية من 
انه يعد من اكبر قطاعات الاقتصاد الوطنى مساهمة ف الناتج المحلى الإجمالى 
بعد النفط, فضلاً عن انه يمثل نسبة تصل إلى نحو ١‏ من الصادرات غير 
النفطية. 
وإلى جانب استيعاب قطاع الزراعة والثروة السمكية للجزء الاكبر من قوة 
العمل الوطنية (اکثر من ۱۷۰ ألف عامل) فان انتاجه للغذاء يضفى عليه أهمية 
متزايدة. خاصة وانه يحقق الاكتفاء الذاتى بالنسبة للاسماك ويسهم فى تحقيق 
اكثر من /5٠‏ من الاحتياجات الغذائية وسترتفع هذه النسبة إلى £00 مع 
نهاية الخطة الخمسية الحالية ۲٠٠١/٠۹۹١‏ وبالرغم من أن السلطنة تقع 
ضمن حزام المناطق الجافة وشبة الجافةء بما يعنيه ذلك من ندرة نسبيه فى 
المياه الا أن السلطنة عرفت الزراعة منذ القديم وتملك مقومات دولة زراعية, 
كما اشتغل العمانيون بالصيد منذ أن تفتحت عبونهم على شواطىء بلادهم 
الطويلة (۱۷۰۰ كيلومتر) على الخليج والمحيط الهندى. وقد نجحت السلطنة فى 
الواقع فى تحقيق تنمية زراعية تسمح بالتعامل مع محدودية الوارد المائية من 
Gab‏ وزيادة الانتاج الزراعى عبر التنمية الرأسية من Lab‏ ثانية. 

وف ضوء ما وفره التعداد الزراعى الشامل الذى أجرته وزارة الزراعة 
والثروة السمكية عام ۱۹١١‏ من قاعدة بيانات متكاملة حول كل ما يتصل 
بعناصر هذا القطاع, بلغت مساحة الحپازات الزراعية فى السلطنة نحو 
۰ هكتارا, يزرع منها بالفعل ۱۱۵۰۰ هكتاراً وتصل مساحة الاراضی 
المزروعة بالمحاصيل المستديمة 4565٠١ god‏ هكتارا فى حين تزرع 181٠١‏ 
هكتارا بمحاصيل موسمية. جدير بالذكر أن الفواكه تحتل المرتبة الأولى 
بالنسبة للمساحة المنزرعة وتصل المساحة المزروعة بالنخيل إلى حوالى ۳۵۵۰۰ 
هکتارا. 

وبینما يصل إجمالى رژوس الحیوانات ف السلطنة إلى نحو ۱,۶۰۵,۹۹۰ 
Cut,‏ من الابقار والماعز والضان والجمال GH‏ كمية الاسماك القابلة 
للاستهلاك سنوي تصل إلى 4,719 ملايين طن من مختلف أنواع الأسماك. 

وعلى اساس من هذه المعطيات وضعت خطط تطوير قطاع الزراعة والثروة 
السمكية سواء لزيادة قدراته الانتاجية باستخدام اساليب حديثة ف الانتاج 
الزراعى (مثل الصوب واختيار شتلات وأشجار اقل استهلاكا للمیاه, ورفع 


٩1/نامع‎ Yo 


۳۷ 


A‏ دعم الواطن كو العام من ال مس ان الارشاد الزرامی للمزارعین. وانشاء 
وتشجیعه لتربية الختبرات الزراعية وغیرها) gl‏ للحفاظ بعل نسبة مساهمته ق الصادرات غير 
واستغلال درواته ٠‏ النفطية والتی ارتفعت لتصل إلى ZT‏ خلال السنوات الشلاث الأخيرة. وقد 
الخيره. Leste ls‏ المنادرات الإراعية والسمكية ۲ ale dabas‏ 


ومن أجل الاستخدام الأفضل للموادر الزراعية المتاحة فى السلطنة تم إنشاء 
مجموعة من محطات البحوث الزراعية فى كل من الرميس وصلالة وقريات 
والجيل الأخضر ونروی وبهلا, كما يكم تطوير عمليات الانتاج واستخدام 
المبكنة الزراعية وتقنیات البيوت المحمية لزيادة كميات الانتاج. وخلال الخطة 
الخمسية الرابعة ۱۹۹۰-۱۹۹۱ قدمت الدولة VE‏ مليون ريال عمانى كدعم 
للمزارعين فى مجال الميكنة والبذور وتوفير الاسمدة كما تم دعم الانتاج 
الحپوانی بنحى ٤٠,١‏ مليون ريال بالإضافة إلى تقديم نحو ۷ مليون ريال لدعم 
نظم الرى الحديثة ومن ثم وصل الإجمالى إلى ۱۷,۷ مليون ريال وقد أدى ذلك 
إلى استجابة كثير من المزارعين للوسائل التى تقترحها وتقدمها وزارة الزراعة 
والثروة السمكية خاصة مع ازدياد عدد مراكز التنمية الزراعية إلى 4۸ مركزاً 
ف مختلف مناطق السلطنة حيث تم تنفيذ ۲6 برنامجاً فى مجال الارشاد 
الزراعى استفاد منها اكثر من ۲۰۲ مزارعا. كما وزعت الوزارة ٠٠١‏ ماكينة 
رش ضغط عالى تحملت ۵۰/ من تكلفتها التى بلغت ۱۳۹۸۸۰ ريالاً Gites‏ 


۳11 ٩/نامع‎ 


الهيئة العامة لتسويق النتجات الزراعية 

تسعى الهيئة العامة لتسويق النتجات الزراعية منذ انشائها عام ۱۹۸۱ إلى 
تشجيع المزارعين على زيادة انتاجهم وتحسينه من ناحية وضمان توزيعه 
والحصول على عائد مناسب للمزارعين من ol Lal‏ فضلاً عن العمل على 
توفير مختلف المنتجات الزراعية للمستهلك العمانى على مدار العام وبأسعار 
مناسبة من ناحية ثالثة. 

ومع زيادة دور الهيئة فى شراء وتوزيع كميات متزايدة من المنتجات 
الزراعية المانية, تم إنشاء ١‏ مراكز تجميع وتوزيع و4١‏ مركزا للتجميع, 
بالإضافة إلى القر الرئيسى بمسقط كما تم زيادة ودعم اسطول الهيئة من 
سيارات النقل المبرد Landy‏ وقد بلغ حجم مشتريات الهيشة عام ۱۹۹۰ 
Gb )11١41(‏ بقيمة ۱۲۰,۲۰۲,؛ ريالاً بعد ان كانت (۷۳۹۰) Gh‏ فقط عام 
1 وكانت قيمتها تقل عن المليون ريال عمانی. 

جدير بالذكر أن الهيئة استطاعت زيادة صادراتها إلى عدد من الأسواق 
الخليجية والعربية وبلغت قيمة هذه الصادرات نحو ۲۰۰ آلاف ريال عمانی 
عام NARO‏ 


YV عمان‎ VW 


هر خيرات وفيره من 
المنتوجات الزراعية 


التي تلقى اهثماماً 


| gula) کمصدر‎ Lola 
| من مصادر الاقتصاد‎ 


الوطني, 


4ه استخدام التقئیات 
الحديثة وبابد ¿olas‏ 
مدربه في المختبرات 
المتخصصاة. 


4 يلقى نشاط 
صيد الاسماك کل 
عناية واهتمام لانه 
مصذر اساسي اخر من 
مصادر ثروات الوطن 
(ميئاء خصب). 


الثروة الحيوانية 

تعطی وزارة الزراعة 
والشروة السمكية اهثماما 
کبیرا للعناية بسالشروة 
Ll po‏ والاستفادة 
الافضل بها. وق هذا المجال 
تنفذ الوزارة عدة مشروعات 
لزيادة الثروة الحيوانية 
حيث تم إنشاء عدد كبير من 
الحظائر فى اطار مشروع 
تطوير واكثار الاعز, كما 
يٿم تنفيذ برامج للتحصين 
القومى للثروة الحيوانية 
ويغطسى مشروع التحصين 
القومى للثروة الحيوانيسة 
۲ راسا من البقر و 
Laly ۲‏ من الاغنام sii‏ 
و ۸۵۱۱۶ رات من ¿el‏ كما ay‏ الارتفاع بكفاءة pl‏ والمنتجسات 
الحيوانية پشکل مضطرد. 


فى مجال الری 

ف مجال الرى تبنت وزارة الزراعة والشروة السمكية خطة لادخال تقنيات 
الری الحديثة يثة فى مزارع الواطنین خلال الخطة الخمسية الرابعة ۱۹۹۹/۱۹۹۱ 
وتم تنفيذ ذلك فى حوالى ۲۰۰۰ مزرعة ف مختلف الناطق وتتضمن الخطة 
الخمسية الخامسة ٠٠٠١/١995‏ برامج لادخال هذه التقنيات فى عدد اكير من 
المزارع. وتجدر الاشارة إلى أن الحكومة تقوم بإنشاء حوائط حماية للاراضی 
الزراعية لحمايتها من تأثير فيضانات الاودية, خاصة ف الجبل الأخضر وعبری 
والظاهرة ووادى المعاول ف منطقة الباطئة, كما نفذت الدولة سلسلة من سدود 
التغذية الجوفية وعمليات صيانة الافلاج فى اطار خطتها لتوفير المياه والحد من 
الفاقد منها واستغلالها على نحو أفضل. . 


الثروة 


tan‏ من الامكانيات الكبيرة لانتاج الاسماك فى السلطنة والتی حققت 
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۰ من الاكتفاء الذاتی مع وجود فائض للتصدير للخارج, الا أن الدولة 
تحرص على عدم الافراط ف استغلال الشروة السمكية المتوفرة ف المياه 
العمانية. lily‏ فإنها وضعت العديد من الضوابط الخاصة بصيد أنواع 
معينة من الأسماك» كما انها تحرص من جانبها على اكثار أنواع محددة 
منها واستزراعها مثل الصفيلح والشارخة على سبيل المثال. وقد وضعت 
الحكومة خطة عشرية لتنمية قطاع الصيد تمتد من عام ۱۹۹۱ حتى عام 
۰ ويتم من خلال هذه الخطة إنشاء عدد من موانی الصید البحری 
ومراکن الاحصاء والارشاد (Saul!‏ فى کل من قریات وصور واللکبی 
وشناص والتی تم الانتهاء منها خلال العام الحالی بالاضافة إلى إنشاء 
مركز العلوم البحرية والسمكية.. وتسعى الدولة إلى تشجيع القطاع 
الخاص للقيام بدور اكبر فى الاستثمار فى هذا المجال خاصة وأن الدولة 
وفرت fase‏ رأسمالية للمشروعات المرتبطة بالصيد بشرط الا تزيد التكلفة 
الاستثمارية لها عن ٠٠١‏ ألف ريال. كما تم إنشاء صندوق لتمويل بحوث 
الثروة السمكية يقدم منحا للبحوث والدراسات الخاصة بذلك مما يفتح 
آفاقا أكبر أمام تطوير هذه الثروة. 


ه تشجيع المواطن 

وتوفير ما يحئاجه من 
معداث حديثة ليبقى 
وفيا Ligh‏ اجداده 
ومحافظاً على خيرات 
پحاره. 


ullall الموارد‎ 


إذا كان الاهتمام بالموارد الماثية قد ازداد وضوحاً خلال العامين الاخيرين على 
المستويين الاقليمي والدولى, فإن السلطنة باعتبارها من الدول الواقعة فى نطاق المناطق 
الجافة وشبة الجافة تنبهت منذ سنوات طويلة لأهمية وضرورة العناية بمواردها 
المائية وتنميتها والحفاظ عليها وترشيد استخدامها. 
وبيئما انشأت وزارة موارد المياه فى عام ۱۹۸۹ للعناية بكل ما يتصل بالثروة 
الماثية؛ فقد ازدادت مسؤوليات الوزارة فى بنایر ۱۹۹۶ لتشمل مايتصل بتنمية 
وصيائة السدود والافلاج. وقد اهتمت وزارة المياه ليس فقط بوضع خريطة مائية 
شاملة ودقيقة wl‏ ولكن أيضاً تكوين قاعدة بيانات مائية موشوقة ومستندة إلى 
الدراسة العلمية من جائب وعمليات الحصر الميدانى من جائب آخر باعتبارها اساسا 
لاغنی عنه لكل عمليات التخطيط اللازمة لاستغلال وتطوير الموارد المائية Las‏ يتناسب 
مع الاحتياجات فى كل مرحلة وتجدر الاشارة إلى انه تم تخزين مجموعة كبيرة من 
الدراسات والبيانات العلمية والميدائية التى توفرت خلال السنوات الماضية حول 
الامطار والاودية والمباه الجوفية LVL‏ والظواهر الجوية فى السلطنة مما يشكل نواة 
لبنك وطنی لبيانات الموارد المائية فى السلطنة. 
تمثل الامطار التى يبلغ معدل الهطول السنوى لها ٠٠١‏ ملم يذهب منها ZNO‏ 
فقط للتغذية الجوفية فى حين يستنفذ التبخر ۸۰/ منهاء تمثل المصدر الرئيسى للمياه 
الجوفية. والمياه الجوفية في السلطنة لها في الواقع اهميتها القصوى ونتاثر LAS‏ 


وق ظل الاحتياجات المتزايدة للمياه نتيجة لحركة التنمية والتطور الاجتماعى 
والاقتصادى الضخم والتواصل ف البلاد, بلغ حجم العجز ZU‏ ۲۸۵ مليون Fa‏ 
مكعب وذلك على اساس GLb‏ المخزون الجوف للمياه. ومن هنا يمثل الاعتماد على 
تحلية مياه البحر سبيلاً لاغنى عنه لسد الاحتياجات المتزايدة للمياه برغم التكلفة 
الباهلة لحطات تحلبة المباه. ویتم الاعتماد على تحلية مياه البحر بشكل اساسي فى 
محافظة مسقط وبعض الناطق الاخری فى السلطنة خاصة لخدمة التجمعات السكانية 
البعيدة عن مصادر معروفة للمياه. 

وبالنظر للأهمية القصوى للمياه الجوفية فى السلطنة فان جهدا [nS‏ انصب على 
تنظيم عملپات استخدامها وسبل المحافظة عليها ومراقبتها وتنميتها وذلك من خلال مايلي: 

بالنسبة AM‏ فانها تشكل المورد الرئيسى للمياه ويصل عددها إلى نحو VW‏ 


yw VV oles 


ألف پشر مسجلةء وقد تم تنفيذ المشروع الوطنى لحصر الآبار الذى استمر من . 
۰ حتى نهاية عام 1114 وتم خلاله تسجيل الآبار وجمع وتحليل عينات 
مائية منها ومن شم معرفة كميات المياه بها. ويعد المشروع أحد أهم وسائل تقييم 
الوضع المائى فى السلطنة وتعكف وزارة المباه على بلورة البيانات التى تم الحصول 
عليها وتوثيقها بما يحقق الاستفادة منها. 

وبینما بلغ عدد الآبار التى تم حصرها ف إطار المشروع الوطنى post‏ الآبار 
۵۶ بثرأ بدأت الوزارة [ey phe‏ تجريبياً لتركيب عدادات على الآبار وذلك لمتابعة 
استخدام المياه والحد من الاستهلاك وقياس الاحتياجات ف المواسم المختلفة ويتم 
التنفيذ للمرحلة الأولى ف ولاية بركاء لانها اكثر المناطق Cats‏ بالملوحة لقلة التغذية 
الجوفية. وتم تركيب عدادات ل ۱۱۱ بثرأ فى ۲۷ مزرعة, 

وبالنسبة للافلاج والعيون فإنها تمثل ليس فقط موردا اساسیاً للمياه العذبة 
والصالحة للزراعة ولكنها تمثل كذلك Lad‏ هندسية وتاريخية للعمانیین. ویصل sue‏ 
الافلاج فى السلطنة إلى Coli 4١1١‏ تتراوح تصريفات الپاه منها بين ۱۵ لتر/ ثانية و 
۰ لتر/ثانية. وقد تم Glue‏ وإصلاح ۱۱۶۶ فلجاً خلال الخطة الخمسية الرابعة 
التى انتهت عام ۱۹۹۰ بالإضافة إلى حفر ۲۰۰ أبار مساعدة للافلاج مع اتخاذ 
إجراءات عديدة gil‏ حفر أبار يمكن أن تؤثر على Shoe‏ الافلاج, 

as‏ لط ا LAU la‏ منها £0 Gyo‏ باردة و 
TEN 6 Y‏ لوراك الو ا 
الثوارة وعين الكسفة بالإضافة إلى عين رزات وعين حمران فى محافظة ظفار. 

ومن أجل الحد من اهدار مياه الأمطار من ald‏ ومواجهة مشكلة ازدياد الملوحة 
فى بعض مناطق ساحل الباطنة وسهل صلالة من ناحية ثانية. وتغطية العجز AU!‏ فى 
بعض المناطق خاصة ف منطقة الظاهرة, فقد تكثفت الجهود لاكتشاف مخزونات 
جوفية مائيه صالحة للشرب gay‏ ما تم بالفعل باكتشاف حوض السرات ف منطقة 
الظاهرة Gilly‏ يؤدى إلى تحسين الوضع الائی فى ولايات عبرى وضنك وینقل 
وبهلاء, وكذلك اكتشاف خزان جوف آخر ف منطقة النجد فى ظفار, كما اكتشف خزان 
جوف ل جنوب الباطنة ليشكل احتياطياً استراتيجيا لمياه الشرب فى محافظة مسقط 
بالإضافة إلى بعض الاحواض المائية فى وادى رونب بالمنطقة الوسطی, وف ولاية ابراء 
ووادى البطحاء بالمنطقة الشرقية وتخضع هذه الاکتشافات للدراسات التى تحدد 
كيفية ومدى استغلالها. 

جدير بالذكر أن مياه الخزان الجوق فى منطقة النجد بظفار ستستخدم للتنمية 
الزراعية هناك بمساحة تقدر بنحى ۲۵۰۰ „usa‏ يتم الآن الاعداد للمرحلة الأولى منها, 
وإلى جانب ذلك يجرى استغلال المياه الجوفية الضاربة للملوحة شرقى وغرب مدينة 
صلالة وساحل الباطنة فى بعض الشروعات التنموية ورى أنواع محددة من الاشجار. 
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له دور BAS‏ 
المحافظة على الثروة 
المائية واستغلالها 
الاستغلال الامثل. 


lu A‏ السدود اصیح 


السدود 

من انب „AT‏ اهتمت السلطنة بإنشاء أنواع مختلفة من السدود وفقاً للأهداف 
والفوائد الثى يمكن تحقيقها من كل منها. وبينما تم إنشاء ۱۷ سداً للتغذية الجوفية 
بالإضافة إلى إنشاء سد حماية فى خور رصاغ بولاية صور, فإنه تم إنشاء ۲۰ منشأة 
مائية فى الجبل الأخضر. كما يتم الآن إنشاء أربعة سدود للتخزين السطحى فى وادى 
ضم بولاية عبرى وجبل الكور بولاية بهلا بالإضافة إلى سدين للتغذية الجوفية فى 
وادى الأعلى ووادى الرحبة بالمنطقة السفلى من الجبل الأخضر بولاية بهلا. وتساهم 
هذه السدود ف الواقسم ف doll‏ من هدر مياه الأمطار فى البحرء بالإضافة إلى دعم 
المخزون الجوق للمپاه للحد من الشکلات المرتبطة بها. 

وق اطار محاولات السلطنة تحقيق التوازن بين امكانياتها واستخداماتها المائية, 
فانها تركز على اكتشاف مخزونات جوفية جديدة من ناحية؛ وتنمية المخزونات 
المكتشفة بالفصل من Lat Gab‏ بالإضافة إلى الاستفادة بخبرات الدول GAT‏ فى 
مجالات استغلال المباه أو اعادة استغلال المياه فضلاً عن مشروعات تحلية المياه. 

وتجدر الاشارة إلى أن السلطنة استضافت ف العام الماضى مؤتمر عمان الدولى 
لإدارة موارد المياه فى اقطار المناطق الجافة بمسقط من ۱۲ إلى VU‏ مارس 40 كما بدأ 
مركز بحوث تحلبة المياه فى الشرق الأوسط نشاطه فى مجال العمل من أجل الحد من 
تكلفة تحلية المياه وهو ما يفيد السلطنة ومختلف دول المنطقة المهتمة بذلك. 
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من المؤكد انه لايمكن فهم ابعاد النقلة النوعية والكمية الضخمة فى مجال 
التعليم سوى من خلال الرؤية الفلسفية الشاملة لجلالة السلطان المعظم, 
والتى جعلت من التعليم Lyle‏ ينبغى الوصول اليها وتوفيرها لكل أبناء 
Ghyll‏ من جانب وإداة أو وسيلة لصقل القدرات والامكانات وتحقيق التنمية 
البشرية التى لاغنى عنها للحاق بالقرن القادم من جانب آخر. 

وبين أغسطس ۱۰۷۰ عندما انطلقت صيحة جلالته بأن «تعليم شعبنا 
وتدريبه يجب أن يبدأ باسرع وقت ممکن». وبين VA‏ نوفمبر ۱۹۹۰ عندما 
أكد جلالته على ضرورة تحسين التعليم العام وتطوير التعليم الفنى والتقنى 
كسبيل لتنمية الموارد البشرية لم يعد الأمر هى نشر التعليم والوصول به إلى 
قلب الصحراء وقمم الجبال وقيعان الوديان وصولاً إلى كل التجمعات 
السكانية مهما كانت صغيرة, فقد بلغ une‏ المدارس ٩۱۵‏ مدرسة ووصل عدد 
الطلاب إلى ٤۹٠٤۸١‏ طالباً وطالبةء بالإضافة إلى ۸۱ مدرسة وروضة أطفال 
خاصة تضم ۱۵۹۸۲ طالب وطالبة فى مراحل التعليم الثلاث فى العام 
الدراسى 11/15 وتشرف عليها وزارة التربية والتعليم. ولكن الأولوية 
أصبحت الآن لتطوير التعليم ومحاولة تحقيق نقطة التوازن بين ربط التعليم 
بثقافة المجتمع وتراثه وموروثه التاريخي من Lab‏ وبمناهج العصر وادواته 
وتقنياته من ناحية ثانية. ومن ثم اتسمت العملية التعليمية بالتطور والتكيف 
المستمر فى كل جوانبها مع احتياجات مراحل التنمية المختلفة, كما ازداد sue‏ 
مدارس التعليم الفنى والتقنى الزراعى والتجارى والصنامی, 

وإذا كان عدد المعلمين فى السلطنة ارتفع من ۳۰ Lalas‏ عام ۱۹۷۰ إلى 
۲ معلماً ومعلمة خلال العام الدراسى ٩۱/۹۵‏ فإنه مماله دلالة أن 
عدد المعلمين العمانيين يصل إلى ۱۱۹۵۶ معلماً ومعلمة مقابل ۱۰۷۲۸ معلماً 
ومعلمة من الوافدين. وهی نسبة عالية فى الاعتماد على الكوادر الوطنية فى 
هذا المجال. 

لقد امتدت مظلة التعليم فى السلطنة لتشمل كل الاطفال فى سن التعليم 
من ذكور واناث وبنسبة ۸۸۱ للاناث و ۸٥‏ للذكور بمراحل التعليم العام 
والخاص وبلغ sre‏ الفتيات ف مراحل التعليم الشلاث ۲۳۹۶۷۶ طالبة فى 
العام الدراسى 41/90¿ 

وبالنظر للدور الحيوى للتعليم فى اعداد وتأهيل الكوادر الوطنية» عنيت 
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ها بناء الاجیال 
پالعلم وکل معطیانه 
هو yal‏ الاهداف 
النبيلة لصن 


وزارة التربية والتعليم بتطوير الناهج والنظام التعليمى فى السلطنة حيث ان 
المناهج هي الوسيلة التى يعتمد عليها المجتمع لتحويل أهدافه إلى واقع 
ملموس. 

جدير بالذكر أن الدولة مدت اهتمامها إلى الفثات التى لم تتح لها فرص 
التعليم من قبل فأنشأت مراكز لتعليم الكبار بلغ عددها VAY‏ مرکزاً يدرس 
بها نحو عشرة آلاف دارس ودارسةء بالإضافة إلى مراكز محو الأمية ۲۲۸ 
یی که انب ونظام الدراسات الحرة لاستيعاب المتسربين من مراحل التعليم 
الختلفة, 

ونظرا لتمسك الجتمع العٌمانى بطابعه وتقالیده الاسلامية تشکل مادة 
التربية الإسلامية مادة أساسية فى مناهج الراحل التعليمية الشلاث, كما 
يوجد سبعة sales‏ (سلامية اعدادية. ومن ثم يجمع الطالب والدارس بين 
الحفاظ على تقاليده وهويته وبين القدرة على التعامل مع أحدث ما تطرحه 
التكنولوجيا من أدوات. 

وقد أكد جلالة السلطان المعظم أن كل جهد يبذل ف مد المواطن «بالعلم 
النافع والهارة الفائقة والخبرة المتنوعة هو ق حقيقة الأمر اسهام قوى 
في تطوير المجتمع وبناء الدولة». 
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A‏ مع اشراقة كل 
صباح يبرغ فجر 
جديد من ثور العلم 
وزاد العرفه. 


any‏ والفتاه جنباً 
إلى جنب Y‏ (جامعة 
السلطان قابوس) 
والمحاضي ابن من 
أبناء مسيرة النهضة 
المعطاءه. 
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انطلاقا من الرؤية الشاملة لجلالة السلطان العظم للتعليم ودورة 
الاجتماعی سواء فى الحاضر أو للاعداد للمستقبل أكد جلالته ان «تحدیات 
الستقبل کثبرة وكبيرةء والفکر الستنبر والثقافة الواعية والهارات 
التقنية هی الأدوات الفاعلة التی يمكن بها مواجهة هذه التحصدیات 
والتغلب علیها لهذا فانه لابد لنظام التعلیم من أن يعمل falo‏ فى 
سبیل توفبر هذه الأدوات فى الوقت الناسب». 

وبالرهم مما حققه التعلیم العالي فى السلطنة من خطوات کبيرة للقيام 
بدوره ف اعداد الستوی الرفیع للکوادر الوطنية» فان عملية تطویر التعلیم 
العالى قد استمرت أكاديمياً وتنظیمیا. 

وبينما جاء إنشاء وزارة التعليم العالى فى ١11/6‏ كعلامة مميزة 
على هذا الطریق, فإن نقل تبعية الكليات المتوسطة للمعلمين من وزارة 
التربية والتعليم إلى وزارة التعليم العالى (المرسوم السلطاني رقم )٩۰/۶۲‏ 
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be‏ شتا و نارکا 
(الرسوم السلطانی رقم 
۶۹ على نصو یحقق 
تخرپج اجيال من العلمین 
العمانيين لرحلتی التعلیم 
الاعدادی والثانوی بعد 
استكمال تعمين المرحلة 
الابتدائية كان علامة sl‏ 
على تكيف التعليم الجامعي 
فم احتیساجات الرجلبة 
الجديدة للتنمية الوطنية 
ورفع مستوی تدريس 
al gl!‏ العلمية والرپاضیات 
والحاسپ الآلى ہما پتمشی 
مع التق دم العلمی 
. والتکنولوجی الذى يمين 
هذا العصر. 

والاکش من ذلك أن الدولة افسحت الجال للقطاع الخاص للاسهام تحت 
اشراف وزارة التعليم العالى» فى إنشاء الكليات والمعاهد الخاصة (المرسوم 
السلطانی رقم (VV/VA‏ وقد صدرت بالفعل القرارات الخاصة بتنظيم هذه 
العملية las‏ يحقق تكامل الجهود بين القطاعين الحكومى والاهلی. 

واهتمت وزارة التعليم العالى بإبتعاث الخريجين لدراسة مختلف التخصصات 
فى الجامعات العربية والأجنبية وفقا لاحتياجات التوسع المضطرد ف عملية التنمية, 
ومع افتتاح جامعة السلطان قابوس وقيامها بمنح درجتى الاجستیر والدکتوراه 
رکزت عملية الإبتعاث على التخصصات التى لاتتوفر فى جامعة السلطان قابوس أو 
تلك التى تتسم باهمية خاصة ف مجال محدد. وتشرف وزارة التعليم العالى Bale‏ 
على كل المبعوثين للدراسة فى الخارج سواء كانت دراستهم على نفقة الدولة أو على 
نفقتهم الخاصة أو على منح مقدمة من دول آخری. 

وخلال العام الدراسى 11/95 بلغ عدد الدارسين ف الخارج ۲۸۳۳ 
طالباً وطالبة منهم ۱۰۷ يدرسون على نفقة وزارة التعليم العالى فى حين 
يدرس ۱۷۲۲ GILL‏ وطالبة على نفقتهم الخاصة و ٥٠۷‏ آخرين يسدرسون 
على نفقة جهات أخرى منهم ۲۲۲ Mlb‏ وطالبة يدرسون على نفقة شركة 
تنمية نفط عمان, 
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4 كلية العلوم 


الادارية UN‏ انشاها 
القطاع الخاص 


ig 


Es 


N, 


WM 


ye 


ی 


ES 


توفير كل 
الوسائل الحديثة 


والمتطورة لمساعدة 


جدير بالذكر أن عدد الطلاب خريجى البعثات بلغ ۳۱۰۷ طالباً وطالبة 
خلال الفترة من ۱۹۷۸ حتى ۱۹۹۵ وهناك تجاوب ملموس من القطاع 
الخاص ف تمویل بعض البعتات. 
وق السوقت الذی بدأت فيه كلية العلوم الادارية التی انشأتها غرفة 
تجارة وصناعة gle‏ ف استقبال الطلاب فى مختلف التخصصات بهاء فانه 
من النتظر أن توجد کلیات نوعية وتخصصية آخری ف الفترة القادمة 
للاسهام فى سد احتیاچات سوق العمل من مختلف التخصصات. 


جامعة السلطان قابوس 

اکملت جامعة السلطان قاپوس ف سبتمبر الاضی phe‏ سنوات على 
استقبال الدفعة الأولى من طلابها فى سبتمبر VAAT‏ وبینما بدأت الجامعة 
بخمس کلیات هی: التربية والعلوم الاسلامية» والطب, والهندسة:؛ والعلوم» 
والزراعة» ازداد العدد پافتتاح كلية الاداب عام ۱۹۸۷ ثم كلية التجارة 
والاقتصاد عام ۰۱۹٩۳‏ 

وخلال السنوات العشر الاضية قفز عدد طلاب جامعة السلطان قابوس 
من ٩۱۱‏ طالبا وطالبة إلى اکشر من خمسة آلاف طالب وطالبة» وبینما 
پنتشر خریجی جامعة السلطان قابوس ف مختلف الواقع والراکز وف کل 
مناطق السلطنة پسهمون بالچهد والفکر فى اعلاء صرح النهضة SL)‏ 
استکملت الجامعة مختلف مرافقها العلمية والتقنية. وفرض الکادر الوطنی 
نفسه ف هيئة التدریس بها ومن ثم تشکل جامعة السلطان قاپوس صرحا 
من صروح البناء الوطنی الیوم وغدا. 


الراکز العلمية والتقنية 

تضم جام السلطان فاون موم A‏ ارک 
والمرافق العلمية والتقنية لخدمة الاغراض الأكاديمية من ناحية والاسهام 
فى التأهيل العملى للطلاب على نحو ملائم ف تخصصات محددة. ومن آبرز 
هذه الراکز مایل: 


المكتبة الرئيسية 

وهی من أبرز الراکز العلمبة بالجامعة لما توفره من مصادر ومعلومات 
وما تقتنيه من وسائل ومطبوعات ووثائق, وتستعين المكتبة بالحاسب الآلى 
ف عملياتهاء كما ترتبط بصلات تعاون مع مكتبات عديدة خليجية وعربية 
ودولية. ش 


999 VWVol=3 


PR‏ الحاسب الآلى 

توق لحاسب الال كسان dal didas Bs‏ 
وتوزيع الطلاب؛ dy‏ مجالات التدريب كذلك وتم توصيل كل مبانی الجامعة 
پالحاسب ¿NN‏ 


مركز اللغات 
ويهدف إلى رفع مستوى كفاءة طلاب ¿adi‏ الانجليزية وتحسين لختهم, ويعقد 
المركن العديد من الدورات ف اللغة الانجليزية لطلاب الجامعة بمختلف كلياتها, 


مستشفی drole‏ السلطان قابوس 

وهو من أكبر وأهم مستشفيات السلطنة وأحدثهاء فقد افتتم فى Salad‏ ۱۹۹۰ 
ويضم نحى ٩۰۰‏ سرير ومزود بكافة العدات والأجهزة الحديثة فى مختلف 
التخصصات fey‏ نحو يمكنه من القيام بدوره التدريبى الطلاب, والبحثى 
الاكاديمي لهية التدریس, فضلاً عن دوره العلاجى ومن ثم فإنه يعد من أهم 
المستشفيات المرجعية والتخصصية ف السلطنة, 


ary gles IVA 


وال جاتب المكثية الرفيسیة. هناك ۲ مكتيات متخصصة اخرى. فى ul USAS‏ 


والتطبيقات العملية 
هي احدى أولويات 
التعليم العالي وركائز 
سياسته, 


إن عملية التدريب بمفهومها الواسع وجوانبها المتعددة ليست فقط إداة 
حيوية لتحقيق الاستغلال الأفضل للثروة البشرية التى تمثلها الكوادر 
الوطنية؛ ولكنها أيضا المعين الذى لاينضب ف امداد المجتمع بمختلف 
احتياجاته من الهارات التقنية والفنية المتنوعة والتى تشكل العمود الفقرى 
للتنمية والتطوير سواء ف المجال الصناعى أو المجالات الأخرى. 

وعلى ذلك فإن عملية التدريب ترتبط فى الواقع بتحقيق التوازن بين 
مخرجات التعليم ومتطلبات التنمية من ناحية ومن ثم دعم وتنشيط برامج 
التعمين من القطاعات المختلفة من ناحية ثانية. 

وف الوقت الذى أكد فيه جلالة القائد المفدى أن «بناء الانسان العماني 
وتكوين شخصيته المتكاملة وتعليمه وتثقيفه وصقله وتدريبه هو ق 
مقدمة الاهداف النبيلة والغايات الجليلة التى نسعى داثماً وأبدا إلى 
تحقيقها» جاء إنشاء هيئة التدريب المهنى ف اواخر عام ۱۹۹۱ لليقام 
باعداد وتدريب وتأهيل الشباب العمانی وترجمة السياسات التى تضعها 
اللجنة العليا للتدريب المهنى والعمل ومجلس إدارة هيئة التدريب المهنى. 

وف ظل تنوع احتياجات القطاعات التنموية المختلفة للمهارات الوطنية 
بمستوياتها التعددة, ومع اختلاف تلك الاحتياجات LS‏ ونوعا وفقا لمراحل 
التنمية كذلك عمدت هيئة التدريب المهنى إلى اتباع عدة اساليب فى مجال 
التدريب من ناحية والعمل على الدراسة المستمرة لاحتياجات القطاعات 
المختلفة وتعديل برامج التدريب لتلبيتها من ناحية ثانية وق هذا الاطار ثم 
تحديث برامج التدريب ف الكليات الفنية المتوسطة وفقاً للمواصفات العالمية 
ف الدول المثقدمة. 

فبالنسبة للكلية الفنية الصناعية بمسقط التى انشثت عام ۸۶ فإنها 
تستوعب 1٠٠١‏ طالب وطالبة, وقد تم تحديث النظام التعلیمی. والتدريبي 
بها اعتبارا من العام الدراسى ۹٩۰/۹۶‏ ليشمل تخصصات الرياضيات 
والحاسب الآلى والميكانيكا ومختبرات العلؤم والدارسات التجارية 
والاليكتروئيات والإنشاءات. وبلغ عدد المقبولين بالكلية للعام الدراسى 
٥‏ من ala‏ شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها VIV‏ طالباً 


Ya vol 


وطالبة. وقد بلغ عدد خريجى الكلية حتى نهاية العام الدراسى الماضى 
۰ طالبا وطالبة ومن المتوقع قبول ۰۰۰ طالب وطالبة فى العام 
الدراسى AV JAA‏ 

ومن أجل الارتقاء بمستوى الكليات الفنية الصناعية بكل من أبراء 
وصلالة ونزوى والمصنعة فإنه تم تطبيق نظام المؤهلات الوطنية العامة 
بها اعتباراً من العام الدراسى ۹٩۱/۹۵‏ حيث تم قبول ۱۳۶۹ طالباً وطالبة 
وفق النظام التعليمى والتدريبى الجديد. وقد بلغ عدد الخريجين من هذه 
الكليات منذ إنشائها حتى نهاية العام الدراسی الحالى AAV‏ طالباً وطالبة. 
ومن المتوقع ان تقبل نحى ٠٠٠١‏ طالباً وطالبة فى العام الدراسى الجديد. 

وتجدر الاشارة إلى أن إجمالى عدد الخريجين للكليات الفنية المتوسطة 
على مستوى السلطنة منذ إنشائها حتى نهاية العام الدراسى الحالى 
6 يصل إلى ۲۱۶۷ طالباً وطالبة من مختلف التخصصات. 

ومما له دلالة أن الفتاة العمانية تلتحق بالدراسة بالكليات الفنية 
التوسطة للدراسة ف تخصصات تتناسب وطبيعتها کالالیکترونیات 
والدراسات التجارية وتمثل الفتيات حوالى ثلث عدد الخريجين من الكلية 
الفنية الصناعية بمسقط على سبيل المثال. 


VÁ alas Yo 


۾ اهثمام متواصل 
برفع كفاءة الكادر 
الوطني وتاهيل 
قدرانه المهنية, 


جدير بالذكر أن هيئة التدريب الهنی صممت مجموعة من برامج 
التدريب القصيرة الأجل والدورات التى تستهدف اعداد العمالة الوطنية 
بمستويات فنية متنوعة لتلبية سوق العمل من العمالة الماهرة وشبة 
الماهرة, وقد قامت بتحويل معاهد التدريب المهنى فى كل من السيب وصحم 
وعبری وصور إلى مراكز تدريب لهذا الغرضء وق ابريل عام ۱۹۹۵ تم 
تخريج EIN‏ متدربا وف العام الدراسى الحالى 135/45 تم قبول ۱۶۶6 
متدربا بالإضافة إلى فتح تخصصات جديدة مثل التبريد والتکییف, 
وماكينات التشغیل, وكهرباء المركبات وتجارة التركيبات والتمديدات 
الصناعية إلى جانب الأقسام الأخرى وهی السیارات, الكهرباءء 
والانشاءات, والمبكانيكا والتجارة. 

وخلال العام الحالى تم تخريج أول دفعة من العمال شبة المهرة فى 
۱ تخصص ميكانيكا وكهرباء من مراكز السيب وصور وصلالة 
بلغ عددها AA‏ متدرد با وبلغ عدد الخريجين ف يوليى ١5197‏ من المراكز 
الخمسة (السيب وصحم وعبرى وصور وصلالة) ۱۲۲۱ متدرباً بمستوى 
عامل شبة ماهر و ۲۰۵ متدرياً بمستوى عامل ماهر فى تخصصات 
الیکانیکا, والسپارات, والکهرباء, والإنشاءات؛ وتبريد وتكييف. 


JA Q 


آما بالنسية للتدریب علی راس العمل فاته تم تدریپ ۱۲۷۰ متدربا 
خلال عام ۹۵ رشحوا من جانب 4/5 شركة ف مختلف الجالات وتتمیز 
القطاع الخاص وتعاونها لتکون اکثر ملائمة ف تلبية احتیاجاتهاء وقد بلغ 
عدد دورات التدريب خلال العام yall‏ ۰ دورة وپینما تنظم عملیات 
التدريب المهنى لوائح تنظيمية محددة؛ تجدر الاشارة إلى أن هناك ۱۱۸ 
age.‏ خاصا للتدريب ف جميع مناطق السلطنة, فيها ١5‏ مركزا Cols‏ 
بالشركات حتى lp‏ عام AO‏ 

ومع ازدياد اعداد المتدربين ف الجالات المختلفة تسعى الحكومة من 
خلال التنسيق بين الوزارات المعنية وبين غرفة تجارة وصناعة عمان 
والكليات الفنية الصناعية ومعاهد التدريب المهنى إلى ايجاد فرص عمل 
مناسبه للخريجين من ناحية وتوفير حریچین ذات تخصصات محددة 
مطلوبة فى سوق العمل من ناحية dl‏ ومن ثم تتحقق مصالح الفرد 
والجتمع وتنطلق مسيرة التنمية بسواعد وطنية فنية تفرض نفسها ف 
مختلف الميادين بمهارة وكفاءة عالية. 


vale Vay 


\ الشباب العماني 


بمارس التدريب 
gel‏ ليؤدي دوره y‏ 
اي موقع من مواقع 
العمل بدون ترفع أو 


culos‏ الشاب 


]13 كان المواطن العمانى قد احتل Logs‏ مكان الصدارة فى اهتمام القيادة 
الس Bint‏ فان قطاع الشباب جاء Cogs‏ فى المقدمة؛ ليس فقط ¿Y‏ المجتمع 
العمانی مجتمع فتي يشكل الشباب فيه نحو /١‏ من عدد السکان, ولكن 
أيضا لأن الشباب هم قوة الحاضر وأمل المستقبل وتمثل العناية بهم رصيدا 
يضاف إلى قوة الأمة غدا وبعد غد. 

وف الوقت الذى مثل فيه تخصيص عامين وطنيين للشبيبة والشباب هما 
عامى ۱۹۸۳ و ۱۹۹۳ معالم بارزة, فان رعاية الحكومة للشباب اتسمث-فى 
الواقع بالشمول والتكامل «فكرياً وعلميا وثقافيا وفنباً وتقنياً ورياضياء من 
ناحية؛ وبالاستمرارية والديمومة من Gal‏ ثانية باعتبار أن الارتقاء بالشباب 
هو ف الحقيقة ارتقاء بالمجمتع JSS‏ 

وق هذا الاطار چاء إنشاء الهپشة العامة لأنشطة الشباب الرياضية 
والثقافية عام ۱۹۹۱ بموجب المرسوم السلطانى رقم ۱۹٩۹۱/۱۱۲‏ كهيثة 
تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالى والاداري, لتقوم بالدور 
الاساسى فى هذا الجال. 


النشاط الرياضى. 

وانتقالاً من حالة العدم وعدم وجود اية مرافق قبل عام ۱۹۷۰ فإن 
Bg Boil‏ تحقفت US‏ ونوا ففى السلطنة الآن اكثر من ۰۰ ul‏ رياضياً 

تتوزع فى مختلف المناطق والولايات بالإضافة إلى مجمع السلطان قابوس 
الرياضى niga‏ والمجمعات الشبابية فى كل من صلالة. وصحار ونزوی» 
والمركن الشبابی فى مسندم. وقد استكمل فى سبتمبر فى هذا العام الجمع 
الشبابی فى صور والذى ستقام فيه احتفالات العيد الوطنى السادس 
والعشرين المجيد. كما تم اشهار اكثر من ۱۲ اتحاداً رياضياً آخرها الاتحاد 
العمانی لكرة السلة وكذلك اللجنة الاولبية العمانية. 

وبینما پشکل إنشاء مركز الطب الریاضی بمجمع السلطان قابوس 
الریاضی ببوشر على مساحة ۱۲۰۰ مترمربع دعما قویا للرياضة العمانية, 
فانه لم يكن مصادفة ان تحقق العديد من الفرق الرياضية العمانية als‏ 
مشرفة فى مختلف البطولات الخليجية والعربية والدولية. 


ay Vokes 


A‏ ح بناء الشباب 
وتحفیق طموحانه Y‏ 
كل الناشط الرياضية 
والثفافية والعلمیة. 


de‏ سبیل الثال لا الحصر حصل فریق الناشئين فى نهائیات کأس العالم 
بالاکوادور على الرکز الرابع على الستوی العالي, كما فاز محمد بن عامر 
الكثيري بلقب أفضل لاعب على الستوی العالی وبلقب ثانی هداف فى هذه 
النپائیات. وق بطولة قطر الدولية فى سبتمبر ۱۹۹۰ فاز النتخب العمانی 
للناشئين بالرکز الاول, كما تأهل النتخب الاولبی للمرحلة الثانية فى تصفیات 
قارة آسیا لدورة الألعاب الأولمبية باتلانتا ۱۹۹۲ 

وعلى مستوی مجلس التعاون لدول الخلیج العربية فاز نادی فنجا بالرکز 
الأول فى البطولة العاشرة لجلس التعاون للناشتن, كما فاز نادی ظفار 
العمانی بالرکز الثانی فى بطولة الاندية أبطال الدوری. 


النشاط الثقاق 

وتكاملاً مع الانشطة الرياضية cube Leg ll‏ الجالات الثقافية 
والإجتماعية والفنية باهتمام كبير حيث پستقطب «مرسم الشباب» و «مسرح 
الشباب» و «الجمعية العمانية للفنون التشكيلية» طاقات وابداعات آلاف 
الشباب الْمانی من خلال العارض التنوعة واتاحة فرص التدریب وصقل 
الواهب Y‏ مختلف النواحی الرتبطة بذلك من موسیقی, ومسرح» وفنون 
duch‏ وغبرها. كما يقوم «النادی العلمی» الذی انشیء فى عام ۱۹۸۹ بدور 
بارز فى مجال تنمية الهوایات العلمية عبر اقسامه التعددة. 

وق الوقت الذی تشکلت فيه العدید من الفرق السرحية وفرق الفنون 
الشعبية (اكشر من ۲۰ فرقة) فإن عدداً منها بدا يساهم فى عروض 
ومهرجانات داخل السلطنة وخارچها. جدير بالذکر ان الهيثة العامة لأنشطة 
الشباب الرياضية والثقافية تقوم بتنفیذ برامج متنوعة لاستثمار آوقات فراغ 
الشباب, وكذلك للتثقیف خاصة خلال شهر رمضان من کل ple‏ وخلال 
شهر رمضان الاضی ۱۶۱۱ه تم تنظیم اكثر من ٩۰‏ محاضرة دينية 
وثقافية واجتماعية وصحية فى مختلف مناطق وولایات السلطنةء كما posi‏ 
الهيئة علاقات التعاون والتبادل الرياضية مع الدول الاخری الشقيقة 
والصديقة. ۱ 

وبینما تشارك سفينة «شباب عمان» فى العديد من الناسبات والاحتفالات 
ذات الأهمية فى توثيق العلاقات بين شباب السلطنة وشباب العالم, ومنها على 
سبيل الثال المشاركة فى احتفالات نيويورك بمرور مائة ple‏ على اقامة تمثال 
الحرية عام ۱۹۸۲ واحتفالات سيدنى باستراليا عام ۱۹۸۸ بالإضافة J}‏ 
زيارات مماثلة الخرى لوانیء أوروبية قامت السفينة السلطانية «فا 
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السلامة» برحلة بحرية لشباب دول مجلس التعاون انطلقت من ميناء الشويخ 
ف الكويت مروراً بموانىء دول المجلس وانتهاء بميناء ريسوت بصلالة وذلك 
بمناسبة إنعقاد الدورة السادسة عشرة لقمة قادة دول مجلس التعاون فى 
مسقط فى pos‏ ۱۹۹۵ وقد شارك ف هذه الرحلة 15 من شباب دول 
المجلس. 

ومن الأهمية بمكان الاشارة إلى أن رعاية الدولة للشباب تمتد لتشمل 
الفتاة العمانية كذلك حيث تم إنشاء قسم خاص للأنشطة النسائية بالهيئة 
العامة لأنشطة الشباب الرياضية والثقافية. ويتم من خلاله تنظيم البطولات 
والمسابقات الرياضية والثقافية والفنية المختلفة. 

وفيما يتعلق بتجديد المنشآت الرياضية وتطویرهاء تم الإنتهاء من 
مشروعات نادی cogs‏ ونادی السيب» ونادى محضتة, ,= mues‏ 
بالإضافة إلى بعض الاعمال التكميلية ف الجمع الشبابي بصحار. ويعد الجمع 
الشبابي المتكامل فى صور مرکزاً on‏ آخر للرعاية التكاملة للشپاب على هذه 
الأرض الطيبة. 


الكشافة والمرشدات 
بالرغم من أن الحركة الكشفية فى السلطنة تعود إلى عام ۱۹۳۲ء عندما 


98% 


¥ جوع من 
احدى البرامج 
الترفيهية على ظهر 
(فلك 


لسلامة). 


y‏ الكشاف العمائي 
بقوم بدوره الرائد 
بمناسبة أسجوع 

المرورء 


تأسست ف المدرسة السلطانية بمسقط, الا أن انطلاق الحركة الكشفية 
واتساع عضويتها وانشطتها بدأ فى الواقع عام ۱۹۷۰ عندما انشئت الهيئة 
القومية للكشافة والمرشدات للقيام بدورها فى تقوية روح الفداء للوطن والولاء 
لجلالة السلطان الكشاف الأعظم وتنشئة الشباب على المبادىء الكشفية 
كالطاعة والانضباط والاعتماد على النفس والتعاون فى مجال الخدمة العامة. 

وكان تنصيب Ue‏ السلطان کشافا أعظم فى عام الشبيبة MAY‏ تكريماً 
ودعماً للحركة الكشفية العمانية التى تطورت بشكل ملموس وانتشرت فى 
مختلف مناطق السلطنة حيث بلغ عدد الفرق المسجلة 1۶۷ فرقة تضم فى 
عضويتها ۱۰۲۸۲ شبلاً وكشافاً وزهرة ومرشدة بالإضافة إلى ۱۳۷ قائداً 
وقائدة. كما بلغ عدد عشائر الجوالة فى جامعة السلطان قابوس والكليات 
والأندية الاخری VE‏ عشيرة تضم فى عضويتها 154 Mya‏ وقائداً. 

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة القومية للكشافة والمرشدات تنظم العديد من 
البرامج المتقدمة والمتنوعة كالمخيمات السنوية» والصيفية؛ والملتقيات الكشفية 
والارشادية, بالإضافة للمشاركة ف الكثير من مشروعات الخدمة العامة 
وبرامج خدمة وتنمبة المجتمع. ۱ 

والى جانب إنشاء واستكمال عدد من المخيمات الكشفية فى محافظة ظفار 
وصحم والسيب وجنوب الباطنة؛ وذلك وفقاً لخطة تطوير الكشافة فى السلطنة 
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حتى عام sy‏ 
الهيئة القومية للكشافة 
والمرشدات لقاء عرفاء 
الطلائغ ورواد الرهوط بدول 
مجلس التعاون «مشروع 
الشبكاب لااب كنا 
شاركت ف المؤتمر الكشفى 
العربى بتسونس واللقاء 
العربی الأوروبى بسويسرا 
cl rl;‏ الخال 
dic‏ سای ال 
استضافة الخیم الکشفی 
التعاون. ولفاء ole‏ الشارة 
الخشبية, والشارکة ق 
الخیم العربى بتونس ل 
اغسطس من العام الحالی, 


Ay 


۲ استضافت ya‏ معسكرات 


وتدريبات على 
مواجهاه الصعاب 
وافتحام المخاطر في 
اطار پناء الشباب 


البنام الصحییح, 


لم پتوقف الاهتمام العميق والستمر بالتراث العمانی من جانب جلالة السلطان 
قابوس المعظم عند تخصيص عام وطنى للتراث هو عام sf DAME‏ إنشاء وزارة خاصة 
للتراث القومى والثقافة منذ سنوات عديدة ولكنه تجاوز ذلك ليصبح أحد السمات 
المميزة لمسيرة النهضة المباركة. وذلك انطلاقاً من أن التراث القومى العمانى يشكل 
ركيزة أساسية لبناء الدولة العصرية من Aal‏ ورافداً حيوياً من روافد by‏ الشخصية 
العمانية والحفاظ على هويتها الوطنية الأصيلة من ناحية ثانية. 
ول هذا الاطار تقوم وزارة التراث القومى والثقافة بالعديد من الفعاليات العلمية 
والعملية للعناية بالتراث واعداد كوادر وطنية متخصصة وعلى درجة كفاءة عالية فى 
مختلف المجالات المرتبطة بذلك ومن أبرزها ule‏ 
تب وشا الخطوطات والوفائق 
الانسان العماني لان المخطوطات والوثائق هى آبرز کنوز الابداع الفکری التى تلقی الضوء على 
حدث اسسها الاجداد + 
وحافظ عليها الابناء. خبرات الماضى وتشكل جسورا للتواصل بين الأجبال؛ فقد cule‏ وزارة التراث القومى 


o 
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هی چم 
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شح (المتحف 
الوطني) و(متحف 
التاريخ الطبيعى) 
يحسدان الاعتناء 
بالکنن الثمين من 
مقتئیات التراث 
الخالد العريق. 


والثقافة بجمع وتحقيق ونسخ وطبع العديد من هذه المخطوطات فى مختلف مجالات 
Lill‏ وقد بلغ عدد الخطوطات التى تم جمعها حتى الآن من مصادر داخلية 
وخارجيةء من بينها دور وثائق عالية فى كل من هولنذا والبرتغال والولايات المتحدة 
والهند وتنزانيا وبريطانياء 4 lo yla‏ منها VO‏ مخطوطً تم جمعها خلال عام 
۰ وبينما تم اصدار الجلد الأول لفهرس المخظوطات العمانية. واصدار الموسوعة 
الیسرة للتراث العمانی فإنه تم إنشاء قسم لمعالجة وترمیم الخطوطات بشکل علمی 
وبوسائل تکنولوجية منطورة لحفظ هذه الشروة الثمينة وفهرستها بأسلوب علمی 
پسهل الاستفادة منها ويتم الاستعانة بخبرات الیونسکو وجامعة السلطان قابوس فى 
هذا المجال. 
المتاحف 

نتيجة للدور والاسهام الحضارى لعمان على امتداد حقب y)‏ تضم المتاحف 
العمانية مجموعات متنوعة ونادرة من الآثار التى تحكى فصولاً مختلفة من التاريخ 

نا جانب المتحف الوطنی, والمتحف العمانی, والتحف العمانی e pu y dl‏ هناك 
Lay!‏ متحف الطفل, ومتحف قلعة صحار, ومتحف التاریخ الطبیعی الذى اجتذب اکثر 
من ۱۰۰ ألف زاثر نظرا القتنياته الثرية والتى تروی تاريخ شمان الطبیعی والجيولوجي 
فضلاً من آلاف العینات الختلفة والتی يتم حفظها بطريقة علميةء وقد نظمت وزارة 
التراث القومی والثقافة معرضا متجولاً لزيارة مناطق السلطنة الختلفة وافساح الجال 
للشباب والواطنین للاطلاع على جانپ من مقتنیاتها. 


القلاع والحصون 

تعبر القلاع والحصون والساجد والبانی الاثرية فى السلطنة عن اهتمام الانسان 
العمانى بالهندسة العمارية واستخدامها لتلبية احتياجاته فى مجال العلم والبناه من 
ناحية والتحصین والدفاع عن الارض كلما دعت الضرورة إلى ذلك من Lali‏ ثانية. 

ومن بين اکشر من ٩۰۰‏ قلعة وحصن ومبنی آثری منتشرة ‏ مختلف الناطق تم 
أدراج عدد منها مثل قلعة بهلا ضمن قائمة التراث العالی كما تم اعادة ترميم وتأثيث 
نحو Ble‏ قلعة وحصن ومعلم أثرى منها. وذلك بالاستعانة oli,‏ التخصصة Y‏ 
عدد من الدول الشقيقة والصديقة مع اعداد مجموعة من الكوادر الوطنية للاضطلاع 
بذلك فى المستقبل. 

وتجدر الاشارة إلى ان القلاع و ال ن العمانية تجتذب اعداداً متزايدة من 
السائحين والزوار ولذا تم تزويد عدد منها بالمرشيدين السياحيين. 
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Lab gl الحرف‎ 

تمثل الحرف الوطذية احدی روافد التراث العماني, ومن ثم اهئمت السلطنة Ren‏ 
علی هذة الحرف وصغل مهاراث القائمین Lalo‏ وتشجيعهم پمختلف السبل يما ob‏ 
الحاق عدد من الشباب بدورات متخصصة ف هذا المجال وشراء الانتاج cul dal‏ من 
المواطنين وتسویقه إلى جالپ منتجات مصنع پهلا ومصنم سمائل. وتوجد مراكز تدریپ 
للحرف الوطنية فى كل من بهلا وسمائل وصور ونجد اقبالاً متزايداً من الواطنین عليها, 


الثقافة 

حرصت الدولة على توفير سبل النهوض بالجوانب الثقافية والفكرية والابداعية على 
الستوی الوطنى واتاحة الفرصة للتواصل والتفاعل الحضارى والثقان مع مختلف 
دول الشقيقة والصديقة فإلى جانب طباعة العديد من كتب الثراث وعناصي الابداع 
الفكرى العماني وتبادل ذلك مع العديد من الهيثات والمؤسسات العلمية والثقافية 
العربية والأجنبية, نظمت وزارة التراث القومى والثقافة العديد من الندوات والمعارض 
داخل السلطنة وخارجها من أبرزها المهرجان الثانى للأغلية غنية العمانية والمعرض all‏ 
العماني بواشنطن, day‏ اجتماعات الدورة الخامسة عشرة لمثلی مراكن a‏ 
والوثائق لدول الخليج والجزيرة العربية فى مسقط ۲۱/۲۵ مارس ۱۹۹۵ بالاضافة 
استضافة العديد من الفعاليات الثقافية والفنية لدول عديدة منها لبنان, تونس, فر E‏ 
النمسا؛ إيرأن: الهند, الصین, كورياء الولايات المتحدة, واليابان. 
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جه جهود مخلصة من 
الدولة ووفاء صادق 
من المواطن للمحافظة. 
على معالم الثراث 
وجمالياته. 


1 
1 
/ 
1 


4 لاتزال الفتاة 
العمائية محافظة ge‏ 
مقتنيات اجدادها من 
الحلي وادوات الزينه 
العريقة. 


العدل والأوقانا 
»انون اسا مية 


فى الوقت الذي يعرف فيه المجتمع العماني بتمسكه بقيم الإسلام ومبادثه 
السمحه وقدرته على الحفاظ على تقاليده وترابطه برغم عمليات التحديث الضخمة فى 
كل المجالات؛ فإن الشعور بالامن والآمان والاطمئنان إلى العدل ونيل الحقوق هی 
سمة اصیله فى الحياة اليومية على كافة الستویات, فالنظام القضائى ينبم من 
ويستند إلى الشريعة الإسلامية الغراء فضلاً عن انه يتطور ليستوعب ما تطرحه 
عمليات التنمية والتحديث ف المجتمع من اعتبارات. 

ول هذا الاطار تتعدد المحاكم ف النظام القضائی العمانی, فإلى جانب الحاکم 
الشرعية التى يزيد Lasse‏ على ۳۷ محكمة منتشرة فى مختلف المناطق والولايات, 
والتى تختص بالنظر ف القضايا الشرعية. هناك المحاكم الجزائية وأبرزها المحكمة 
الجزائية فى مسقط والتى تتولى النظر فى القضايا ذات الطابع الجنائی, أما Ba‏ حسم 
المنازعات التجارية, فإنها تختص بالنظر ف القضايا والمنازعات المرتبطة بالتجارة 
والأعمال والعمال وغيرها مما يدخل فى اختصاصها. ويتيح القانون فى السلطنة امكان 
تشكيل محاكم خاصة للنظر فى قضايا محددة ضماناً لسرعة وفعالية الفصل فيها 
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4 جهود مستمرة 8 
4 ماأذن الحق 
والايمان Y‏ كل ارجاء 
السلطان قابوس 
بالرستاق). 


Ww‏ الطابع الإسلامى 
الجلیل يزين (مبنی 
الاوقاف والشوژون 
الإسلامية) بمدينة 
الخوی. 


وحماية للأمن وحفاظاً على 
الطمانينة ف النفوس. جدیر 
بالذکر ان احکام الحاکم 
(ysl atid (Say de pil‏ امام 
de lll ds‏ 
بنظام الندوائن وتضم عدة 
فتاه لك toda‏ 
التظلمات كأعلى مستويات 
اق ار Labs‏ 
نهائية غير قابلة للطعن. 

وبینما يقوم معهد القضاء 
الشرعى باعداد وتأهيل 
القضاه والدعاه Jo‏ إنشائه 
عام ۱۹۸۱ GL‏ يجرى العمل 
لإنشاء كلية للشريعة والقانون 
فى مسقط لاعداد المتخصصين 
فى العلوم de pill‏ والقانونية 
كما أمر جلالة السلطان المعظم بإنشاء معهد للقضاء العالى في نزوى لاعداد القضاه 
. الشرعين والقانونيين وسيلتحق بالمعهد حملة الشهادات الجامعية؛ ومن ثم یشوفر 
للقضاء العماني آجیال من الکوادر ذات التأهيل رفیم الستوی وعلى gad‏ يستوعب 
الزيادة Us gall‏ في حركة المجتمع وانتشار الکاتب الاستشارية القانونية وما تضمه 
من محامین وطنيين وقد نظم القانون عمل هذه المكاتب. 

وبالنسبة لقطاع الأوقاف والشژون الإسلامية؛ تضطلم وزارة العدل والأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدور يتسع ويزداد سواء فى مجال جمع وتوزيع الزكاه عن 
طريق صندوق الزکاه, آو فى مجال نشر الوعى والثقافة الإسلامية ومدارس تحفيظ 
القرآن والاعداد لموسم gall‏ ورعاية الحجاج العمانیین والاشراف على صيائة وترميم 
المساجد وبناء مساجد جديدة ويزيد عدد المساجد والجوامع فى السلطئة عن ۱۶ الف 
مسچد. 

ويعد الجمع الاسلامی الضخم الذى پجری بناژه ل ولاية بوشر بمحافظة 
مسقط على نفقة جلالة السلطان العظم, من أضخم الرافق الدينية والعلمية 
والاجتماعية Y‏ الساطنة. 

جدیر بالذکر أن السلطنة تسمع للمقیمین فیها من معتنقي الدیانات الاخری 
بممارسة شعائرهم ف دور العبادة الخاصة بهم وهو ما يعبر عن التسامع الذی Ue‏ 
اتسم به العمانیون على مر العصور. 
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حر نفوش وزخارف 
إسلامية pas‏ مهارة 
الصانع العماني 
ونعلفه بمآثر دينه 
الحثیف. 
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ف الوقت GU‏ حققت فيه الخدمات الصحية قفزة ضخمة ليس فقط فى 
امتدادها وتغطيتها لمختلف الناطق, ¿Sly‏ أيضاً فى الارتفاع بمستواها عبر 
التجهيزات الحديثة للمستشفيات مما سمح بإجراء العديد من الجراحات 
الدقيقة ف المستشفيات العمانية, فإن الحفاظ على مجانية هذه الخدمات 
والوصول بها إلى المواطن حيث يقيم ف المناطق النائية والوعرة ظل سمة 
أساسية لجهود الحكومة ف العناية الصحية بالمواطن العمانى علاجيا 
ووقائيا ومن ثم كان Gah‏ أن ينخفض عدد الحالات التى تم ارسالها 
للعلاج بالخارج على نفقة الدولة من ۶۱۸ Ua‏ عام ۱۹۹۰ إلى ۳۶۷ حالة 
خلال العام الماضى ۱۹۹۵. 

تتكون شبكة الخدمات الصحية ف السلطنة من EV‏ مستشفى تضم 
5 سريراً بالإضافة إلى 0 مجمعات صحية تخصصية و ١١١‏ مركزاً 
صحيا منها 41 Spo‏ تضم أسرة ولادة. فى حين يجرى العمل لإنجاز 
1 مشروعاً هذا العام من أبرزها الستشفی التخصصى فى صحار ۲٩۱(‏ 
(au‏ والستشفی التخصصى فى نزوى (۲۸۰ سريرا) بالإضافة إلى 
مستشفى الجبل الاخضر TE)‏ سريراً) وتوسعات مستشفى خوله بمسقط 
(Lane AV)‏ وتوسيع مستشفى السلطان قابوس بصلالة )10° (are‏ 
ووحدة للكلى الصناعية ببوشر وخصبء وغرفة العمليات بمستشفى 
النهضة بمسقط بالإضافة إلى 4 مراكز صحية فى لكبي وجبل الكور ودماء 
وینقل ومسقط والخويمة وشهب اصعيب ومطرح. 

جدير بالذکر انه توجد ۲۷ فرقة ووحدة طبية متنقلة لتقديم الخدمات 
الصحية للمواطنبن ف المناطق النائية والوعرة ومواجهة الحالات الطارئة. 

وبپنما بلغ عدد المراجعين بالعيادات الخارجية لجميع المستشفيات 
والمجمعات والراکز الصحية ۱۲,۲۸۱,۶۸۹ شخصا تم علاج ۲۲۰۸۶۲ 
حالة فى الأقسام الداخلية بالمستشفيات فى حين بلغ عدد العمليات الجراحية 
التى اجسریت خلال العام الماضى فى مختلف المستشفيات ۹٩,۳۲۸‏ عملية 
منها جراحات المخ والاعصاب, والقلب الفتوح» وزراعة الكلى ونقل الأعضاء 
وفصل التوائم Landy‏ من العلميات الدقيقة التى تتطلب مستوى متقدماً 
ومهارة طبية وتمريضية. جدير بالذكر أن المستشفيات والمراكز الصحية 
تغطى كل انحاء السلطنة. وق حين يوجد EY‏ منها فى ظفار, يوجد فى مسقط 
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٩‏ ون الظاهرة ۰۱۸ وف جنوب الشرقية AV‏ وق كل من الداخلية وشمال 
الباطنة ١٠ء‏ وق المنطقة الوسطى A‏ وق محافظة مسندم ٠٦‏ وق جنوب 
الباطنة ۱۳ وشمال الشرقية VY‏ ومن آبرن المستشفيات ف المناطق المختلفة 
مايلي: 


يوجد فى محافظة مسقط ست مستشفيات من أهمها: 


المستشفى السلطاني 

وهى من أحدث المؤسسات الصحية التخصصية المرجعية فى السلطنة 
والشرق الاوسط عموما ويضم المستشفى TEN‏ سريراً ويعد من أهم مراكز 
التطویر النوعى للخدمات الصحية ف السلطنة حيث تستخدم فيه أحدث 
التقنيات الطبية Las‏ فيها الطب النووى وتجهيزات عمليات نقل الاعضاء 
وجراحة القلب المفتوح وجراحة العظام وغيرها وبلغ عدد العمليات الجراحية 
التى اجريت به منذ افتتاحه عام AV‏ حتى نهاية العام الاضی 14571١‏ 
عملية. 


3 


99% 
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للمواطن اينما كان. 


بالتمارين الرياضية 
asad‏ 


يضم EA‏ سريرا وهو المستشفى المرجعى لجراحة العظام والمخ والأعصاب 
وجراحة التجميل والحروق» وإلى جانب الأقسام الأخرى للولادة والعلاج الطبيعى 
يجرى توسعة الستشفی بإضافة ٠۷١‏ سریرا. 


sum‏ الد + لح 

وهو مستشفى تخصصى لعلاج وجراحات الأنف والأذن والحنجرة, والعیون؛ 
والفك والاسنان, والأمراض الجلدية, ويضم ۱٩۱‏ سريراً وتجرى عمليات توسعة 

5 له, 


مستشفى ابن سينا 
ويضم ۸۱ سريراً ويعد مستشفى تخصصباً ف مجال الأمراض النفسية والعصبية. 
جدير بالذكر انه إلى جانب المستشفيات الشار Yul‏ هناك أيضاً مستشة 
الرحمة ويضم ٠١‏ سريراً ومستشفى قريات EV‏ سريرا بالإضافة إلى عدد من 
المستشفيات الراقية التابعة لجامعة السلطان قابوس وشرطة عمان السلطانية 
وقوات السلطان المسلحة وشركة تنمية نفط عمان. 
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محافظة ظفار 

يوجد فى محافظة ظفار عدد من المستشفيات والراکز الصحية يصل 
Lasse‏ إلى ¿Y‏ منها © مستشفيات. 

Ele ea‏ الرس 
ويضم ۲۱۰ سريراً وهناك مشروع لتوسيعه بإضافة ١6١‏ سريراً ووحدة 
للعناية المركزة. 

إلى جانب ذلك توجد ۶ مستشفيات أخرى فى كل من طوى اعتير, 
ورخیسوت» وسدح. ومدينة الحق» وهی مستشفيات صغيرة يتراوح عدد 
الأسرة بها بين "و۱۸ سریرا. 


المنطقة الداخلية 

پوجد بالمنطقة الداخلية Y‏ مستشفیات. وبینما يعد مستشفی نزوی 
الستشفی الاقلیمی الرجعی للمنطقة الداخلية due‏ يضم ۱۷۰ سریرا, 
یجری الآن الانتهاء من الستشفی التخصصي الجدید ف نزوی والذی يضم 
۰ سريراً. آما الستشفیات الاخری فإنها توجد فى سمائل, بهلاء أدم, 
ازکی» والجبل part!‏ الذی يتم فيه |نشاء مستشفی جدید يضم VE‏ 
سریراً. 


المنطقة الشرقية 

يعد مستشفى إبراء المستشفى الإقليمى المرجعى لشمال الشرقية, 
ومستشفی صور هو المستشفى المرجعى لجنوب الشرقية. وتضم 
المستشفيات العشر بالمنطقة الشرقية ۱۲۰ سرپرا وتوجد هذه المستشفيات فى 
كل من إبراء» وصور, وجعلان بنى بوحسن وجعلان بنى بوعلى» وسناو, 
pues y‏ 5 ووادى دما والطائيين» ووادى PANES yu‏ وسمد الشسان» وبدية. 
ويجرى الآن إنشاء مستشفى جديد فى صور بسعة YEA‏ سريرا. 


منطقة الباطنة 
يوجد فى منطقة الباطنة ٠١‏ مستشفیات, ويعد مستشفى صحار هو 
الستشفی المرجعى لشمال الباطنة» ومستشفى الرستاق لجنوب الباطنة, 
ويبلغ عدد أسرة المستشفيات العشر OVA‏ سریرا, وبينما يتسع مستشفى 
الرستاق إلى ۲۳۹ سریراء كما يوجد معهد للتمريض بالرستاق, يجرى الآن 
الإنتهاء من مستشفى صحار التخصصى الجديد بسعة VAN‏ سريرا. 
وتوجد مستشفيات الباطنة ف كل من صحار والرستاق؛ وصحم. ووادى 
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بنی غافر, ووادی الصرمی, ووادی مستل, FERIEN)‏ الحواسنه. ووادى 
الحیملی» ووادی بنی خروص, ووادی حیبی. 


منطقه الظاهرة 

يوجد بمنطقة الظاهرة ٤‏ مستشفیات ف کل من تنعم, والبریمی» ووادی 
الجزى؛ وینقل وتضم £10 [ypu‏ ومستشفی تنعم هو الستشفی الاقلیمی 
الرجعی للمنطقة. جدير بالذکر انه يوجد مستشفی مرجعى جدید فى 
البريمى وآخر ف عبرى. وقد افتتح مستشفى عبرى خلال عام ۱۹۹۰ 
ويضم ۲۶۲ سريراً. 


محافظة مسندم 

يعد مستشفى خصب هو المستشفى الإقليمى المرجعى لمحافظة مسندم 
ويضم hau ٩۰‏ وتجرى الآن عملية توسعته بإضافة VW‏ سریراً آخر. وإلى 
جانب مستشفی خصب هناك مستشفى بخا Lug‏ البيعة. ويجرى العمل ف 
إنشاء مستشفی جديد فى بخا بسعة ٠١‏ سريراً ويصل عدد الاسرة فى 
مستشفيات مسندم إلى AY‏ سريراً. 


المنطقة الوسطى 
يضمان معا ۰۲ سريراًء وإلى جائب ذلك يوجد sue‏ من المراكز الصحية. 


خدمات وقائية ¿las‏ ۱ 

جنبا إلى جنب مع الخدمات العلاجية توفر الحکومة من خلال وزارة 
الصحة خدمات وقائية فعالة خاصة بالنسبة للاطفال ف الراحل العمرية 
الختلفة فمن خلال برامج التحصين الوسع ¿Sol‏ تحصين AVY‏ من 
الاطفال دون السنة الاولی من العمر. كما تم تنفیذ برامج مکافحة اللاریا 
والتراکوما مما ادی إلى الانخفاض اللموس فى حالات الاصابة بها. 

جدیر بالذکر أن تقرير منظمة الامم التحصدة للأمومة والطفولة 
-الیونسیف- حول وضع الأطفال فى العالم لعام ۹۰ آشاد بالنتائج التی 
حققتها السلطنة فى هذا الجال, وفیما یتعلق بالکوادر الوطنية فى الجال 
الطبی فقد بلغ عدد خریجی كلية الطب بجامعة السلطان قابوس ۱۷۲ طبيباً 
ویتم منذ عام 40 تخريج ۸۰ طبیباً سنویاً ومن ثم فرض الطبیب العمانی 
نفسه فى العدید من مستشفیات السلطنة وق مختلف التخصصات خاصة 


yo ٩۳, oles 


oly‏ هناك اعدادا أخرى من الأطباء العمانيين من خريجى الجامعات العربية هر توفير الفرصة 


والاجنبية تشق طريقها فى المستشفيات العمانية. 

Lal‏ فى مجال التمريض ages SH‏ العلوم الصحية, ومعاهد التمريض 
الثمانية فى كل من نزوی» وصورء glues‏ وصلالة؛ وابراء» pay‏ 
والرستاق» وعبرى تقوم بدور حيوى فى اعداد الفنيين الاكفاء Y‏ مختلف 
الجالات المرتبطة بالخدمات الصحية. وقد بلغ عدد المتدربين فى هذه العاهد 
العام الماضى ۱۸۲۳ متدرباً ومتدربة بالإضافة إلى ۱۱۲ متدربا فى معهد 
همان للصحة العامة ومعهد همان لمساعدى الصيدلة. 

جدير بالذكر انه إلى جانب ما توفره المستشفيات والمراكز الصحية 
التابعة لوزارة الصحةء وكذلك المستشفيات التابعة لجهات أخرى -سبق 
الاشارة اليها- فإن القطاع الخاص دخل بثقل إلى مجال الخدمات الصحية 
من خلال EVA‏ عيادة تضم العديد من التخصصات. 


AV oes Goy 


للفتاة العمائية 
تشه :في لقديم 
خدمانها Y‏ مسيرة 
الرعاية الصحیا. 
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تمثل الخدمات الإجتماعية بتشومها واتساعها واهتمامها العميق بتوفير الحياة 
الكريمة للانسان العمانی اينما كان على هذه الارض الطيبةء وف مواجهة مختلف 
الظروفء أحد الجوانب المضيئة لمسيرة النهضة الباركة, فإلى جانب استحداث هذه 
الخدمات ونموها وتنومهاء فان الدولة حرصت من خلالها على تحقيق درجة JS)‏ 
واعمق من التكامل والترابط بين ابناء الجتمع وتوفير عناصر الاستقرار والرخاء 
والتطور لكل GLA‏ وذلك باعتبار أن الانسان هو الثروة الحقيقية للوطن, والتى 
أولاها جلالة السلطان المعظم كل اهتمام ورعاية وعلى نحو مستمر. وتقوم وزارة 
الشؤون الإجتماعية والعمل بدور حبوی فى هذا المجال من خلال قطاعاتها 
وانشطتها المختلفة ومن أبرزها: 


الرعاية الإجتماعية 

تتنوع مجالات الرهاية الإجتماعية وتضم مجموعة من الصيغ والأساليب من 
أهمها الضمان الإجتماعى والرعاية والاغاثة, والحالات الخاصة ومشروعات موارد 
الرزق والبحوث والدراسات الإجتماعية والجمعيات الخيرية والأندية؛ والبرنامج 
الوطنی لتنمية المجتمعات المحلية ورعاية ¿LA‏ والطفل ومراکز التأهيل النسوى 
وغيرها. 

وبینما Aly‏ متوسط حالات الضمان الإجتماعى فى عام 1554 gas‏ 8۲,۱۵۵ 
حالة فقسد بلغ إجمالى معاشات الضمان ومنحة الاعياد التى صرفت لها نحو اثنين 
وعشرين مليون ريال عمائى. Ll‏ مساعدات الاغاثة والمساعدات الطارثة والتى تلعب 
دورا lg‏ فى تخفيف اضرار الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية فإنها بلغت خلال 
العام الماضسى ۷۱,۳۱۵ ريالاً Colas‏ منها ۰۷,4۰۶ ريالاً صرفت ل Yoo‏ حالة 
LHL‏ و ۱۳,۹۱۱ ريالاً صرفت ل ۹۸ حالة من حالات الساعدات الطارئة عام 
۰ جدير SUL‏ أن هناك صورة اخرى من صور الساعدات التى تقدم لاسس 
الضمان الاجتماعی وهی IAG‏ شكل مساعدة ف توصيل التيار الكهربائى وتوصيل 
المياة وسداد رسوم الأراضى ‚andy‏ 

من جائب آخر تقدم الدولة رعاية خاصة للمعاقين ليس فقط لاشعارهم 
بالتكافل الإجتماعى معهم ولكن Lat‏ لتاهيلهم واستيعابهم فى دولاب العمل. وبينما 
تم إنشاء ٠١‏ مراکز للوفاء الإجتماعى التطوعى لرعاية وتأهيل المعاقين فى مناطق 
السلطنة المخثلفة ومنها صلالة؛ وعبرى والبريمى وصحار وصور وابرا والرستاق 
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على سبيل الثال, وتضم اكش من خمسمائة طفلاً معوقاء يقوم مركز رعاية وتأهيل هر دور راث للخدمات 


المعاقين بالخوض بدور حبوى فى هذا المجال due‏ ثم تخريج نحو ۲۰۰ طالب 
وطالبة منهم ۶۱ خلال العام الدراسى الماضى كما تم قبول AV‏ طالباً وطالبة فى 
العام الدراسى الجديد للتدريب ف المركز الذى تم تزويده بمختلف الأجهزة الطبية 
والتعليمية اللازمة. 

جدير بالذكر انه ف الوقت الذى تقدم فيه الدولة الساعدات للمتضيريين بسبب 
الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية تتبنى الدولة برنامجاً اجتماعيا يسعى إلى ايجاد 
مشروعات لموارد السرزق لمساعدة pul‏ الضمان الإجتماعى للاعتماد على نفسها 9 
كسب عيشها وقد تم تنفيذ ۱٩‏ مشروعا خلال العام الاضی ۱۹۹۵ تکلفت ۲۰۸۰۰ 
bile YL,‏ وتجرى الآن دراسة هذه المشروعات لزيادة palio‏ نجاحها. 


المرأة والطفل 

ف الوقت الذى تشارك فيه المرأة العمانية وعلى نحو متزاید فى مختلف برامج 
التنمية ales tus dubs I‏ على عضوية مجلس الشورى ووصلت إلى أرفع 
المناصب الإدارية والمهنية بما ف ذلك منصب وكيل وزارة؛ ومدير عام إذاعة سلطنة 
عمان» فانه تم تنفيذ عدد كبير من برامج ودورات التأهيل والتثقيف الإجتماعى 
للمرأة فى en‏ وت A‏ 


VS Vos 


الاجتماعية المقدمة 
للمواطن من الدولة 
(البرنامج الوطني 
ge (pond‏ 
الخیاط). 


۵ مظلة الرعاية 
الاجتماعية لانفرق 
بين السليم والمعوق 
(جائب من حفل 
رعاية العوفین الذي 
أقيم بحديقة القرم 
الطبيعية). 


۱ مشارکة. كما تم عقد VEY‏ ندوة ومحاضرة, 
وإلى جائب افتتاح دار رعاية الطفولة في مسقط وهي تقدم رعاية متكاملة 
للاطفال, ثم انشاء فرع لقطاع المرأة والطفل في ولاية نزوى؛ ودائرة للمرأة والطفل 
في محافظة ظفار, بالاضافة الى افتتاح مراكز للامومة والطفولة في ولايات عبري, 
وابراء وطاقة» ومرباط. وتجدر الاشارة الى انه تم انشاء ۲۶ دار حضانة حتى 
منتصف عام ۱۹۹۹ كما بلغ عدد جمعيات المرأة العمانية ۱۲ جمعية تضم نحو 
065 متطوعة وتقوم جميعها بدور فى تقديم الرعاية للمرأة والطفل وخدمة 
الجتمع وتحقيق التكامل بين الجهود الحكومية والاهلية فى هذا الجال وق هذا 
الاطار هناك ۱۷ مرکراً للتأهيل النسوى منها ۱۲ مركزأ حکومیاً و ۵ مراکز ثم 
اقامتها بالجهود الذاتية للمواطنين بالإضافة إلى 1۸ مركزا لتنمية المرأة الريفية. 


ثثمية المجتمعات المحلية 

يعد البرنامج الوطنى لتنمية المجتممات المحلية تجربة عُمانية رائدة للوصول 
بالخدمات الإجتماعية إلى كل التجمعات السكانية وف مختلف المواقع خاصة القرى 
والحضر والبادية بهدف تقديم خدمات متكاملة للمجتمع المحلى. وبينما وصل 
البرنامج حتى نهاية العام الماضى إلى ۱۰۰۷ قرى وتجمع فإنه تم تنفيذ VA‏ 
مشروعاً تنمویاً بتكلفة بلغت 517114 ريالاً عمانيا خلال العام الماضى بلغ اسهام 
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الأهالى فيها ۲۰۸۲۲ ريالاً عمانياً. ويتم تقديم خدمات تعليمپة» وإعلامية 
وصحية بالتعاون مع الوزارات المختلفة. 

جدير بالذكر أن البرنامج الوطنى لتنمية المجتمعات المحلية يهتم كذلك 
بالحرف اليدوية والمشروعات الانتاجية المرتبطة بذلك. وقد بلغ عدد النساء 
المنتجات فى اطار البرنامج YOY‏ سيدة بلغت قيمة انتاجهن خلال عام ۱۹۹۰ 
نحو SL, ١١5١15‏ عمانیا. كما بلغت قيمة النتجات الرجالية ٩۱۰۱‏ ريالاً. 


قطاع العمل 

يلعب قطاع العمل دورا حيوياً فى مجال العناية بالموارد البشرية العمانية 
والعمل على زيادة انتاجيتها من Lab‏ واحلال العمالة الوطنية تدريجياً محل 
العمالة الوافدة خاصة وان مؤسسات التعليم والتدريب تقدم سنویاً آلافاً من 
الخريجين المؤهلين للاسهام بفاعلية فى حركة التنمية. 

وبينما سعت الدولة إلى تضيق الفجوة بين القطاع الحكومى؛ والقطاع 
الخاص, مع تشجيع القطاع الخاص على تشغيل العمالة الوطنية بتحمل 
الدولة نفقات تدريب تلك العمالة بنسبة ۸۱۰۰ وهو ما تم اصدار القرارات 
الخاصة به فى منتصف هذا العام» فقد اشارت الإحصاءات إلى حدوث زيادة 
ملموسة ف اعداد العمالة الوطنية ف القطاع الخاص خلال عام ARAN‏ 
rudy‏ وزارة الشوون الإجتماعية والعمل للوصول إلى نسبة تتراوح بين 
6 و ZU‏ للتعمين فى منشآت القطاع الخاص مع نهاية العام الحالى Gay‏ 
لضوابط محددة. 

جدير بالذكر انه تم ادخال تعديلات على قسانون العمل بموجب المرسوم 
السلطاني رقم 15/١7‏ من أجل اعطاء المزيد من الحماية والرعاية pañal‏ 
العمل وتحقيق الاستقرار لها. وقد تكامل ذلك مع دعم الأجهزة التخصصة 
بقطاع العمل وتشكيل فريق تفتیش عمل مشترك بين كل من وزارة الشؤرن 
الإجتماعية والعمل ووزارة التجارة والصناعة وشرطة glas‏ السلطانية 
وتوفير كافة امكانيات الدعم اللازمة للتصدى لإية سلبيات تصاحب الزيادة 
المضطردة للعماله الوافدة والتى تعكس حركة التنمية النشطة ف البلاد. 

ومن الأهمية بمکان الاشارة إلى أن الدولة تطبق الآن التامینات 
الإجتماعية بالنسبة للعاملين ف الحكومة والقطاع الخاص من del‏ توفير 
الاستقرار والآمان والثقة ف المستقبل للعمالة الوطنية خاصة ف القطاع 
الخاص الذى يتزايد دورة أهمية واتساعا ف المستقبل ومن ثم تتكامل جهود 
الدولة لتوفير الحياة الكريمة للمواطن فى مختلف مراحل حياته وتأمينه على 
but y de 95‏ عير خدمات اجتماعية متکاملة وفعالة. 
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NIIT 
الإسان‎ ۱ an. 


شكل الاهتمام بتوفير المسكن الصحى والملائم للمواطن العمانی عنصراً هاما 
من عناصر التنمية الإجتماعية والعمرانية فى السلطنة على امتداد سنوات النهضة 
البارکة. ومن ثم زاوجت عمليات التخطيط العمرانى على مستوى المناطق 
والولايات والمدن بين الاحتياجات الفعلية للمواطنين والامكانات المتاحة من 
ناحية وبين متطلبات الحفاظ على الطابع العمرانى المیز للمدينة العمانية من 
Gals‏ شانية واعتبارات التخطيط الحديث للمدن والاحياء ومناطق التجمع 
السكانية المختلفة من Gal‏ ثالثة. 

وإذا كان قد تم الوصصول ف السلطنة إلى نقطة التوازن بين احتياجات 
المواطنين وبين الحفاظ على سمات وخصائص محددة ف العمارة العمانية يجرى 
الالتزام بها فى مراحل التخطيط والتنفيذ للمنشات والمبانى ليس فقط فى 
العاصمة ولكن فى مختلف الناطق والولايات كذلك فإنه لم يكن غريباً ان تفوز 
السلطنة بالجائزة الأولى لمنظمة المدن العربية بالنسبة لأفضل مبنى على المستوى 
العربى ثلاث مرات حثى الآن آخرها فون مبنی بلدية مسقط بهذه الجائزة 
خلال عام ۱۹۹۵ كما فازت مسقط بلقب انظف مدينة عربية خلال العام 
الاضی, 

وف الوفت الذی شکل فيه التخطیط العمرانی التکامل والبعید النظر آحد 
اهم ادوات التنمية العسرانية التى ارتكزت على ۳ محاور أساسية هی تطویر 
الناطق والاحپاء القديمة القائمة, وتخطیط الاراضی الفضاء واستغلال مختلف 
الفراغات بين الاحياء السكنية» ووضع رژية متكاملة للتطوير العمرانی لكل 
Libis‏ من مناطق السلطنة تنسجم مع طبيعتها وسماتها المميزة اجتماعيا 
وافتصادیا, فان القيام بتوفير الأراضى المخططةء سواء كانت سكنية أو تجارية 
أو اقتصادية, وابتکار انماط متعددة ومتنوعة لتلبية الاحتياجات الإجتماعية 
والاقتصادية للمواطنين سمح ف الواقع بترجمة استراتيجية الاسكان بجوانبها 
العمرانية والإجتماعية إلى واقع عملى ملموس عبر الطفرة الهائلة فى عمليات 
الاسکان والبناء ليس فقط فى العاصمة ولكن فى مختلف مناطق وولايات 
السلطنة. 
ويمكن الاشسارة على سبيل الشال إلى أن وزارة الاسكان قامت باعداد 
دراسات تخطيطية اقليمية لتسع مناطق هی محافظة مسقطء ومحافظة ظفار 
ومناطق الشرقية: الداخلية» الظاهرة؛ الباطنة, بالإضافة إلى محافظة مسند 
ومنطقة الجبل onl‏ 


voy QV oles 


وإلى جانب ذلك تم اعداد مخططات هيكلية لتحديد استعمالات الأراضى 
ومواقع الخدمات والاحتياجات الفعلية والمتطلبات المستقبلية لمدة Lale ٠١‏ 
قادمة بالنسبة له ۱ مدينة هی مسقط, الرستاق, سمائل, Sol‏ نزوی» 
as ne‏ البریمی, ابراء, صور, بخاء دباء plate‏ خصب, والضیبی. وخلال 
العام الاضی ۱۹۹۵ تم الانتهاء من ۱۸١‏ مخططاً وفرت ۲۱۲۱۲ قطعة 
آرض ف مختلف مناطق السلطنة. ومما له دلالة أن نصيب مسقط لم يتجاوز 
6 منها اذ حصلت على ۱۲۷۱ قطعة فى حين cubs‏ الناطق خارج العاصمة 
پالباقی حیث حصلت النطقة الشرقية على ٩۱۱۱‏ قطعة آرض والباطنة على 
۰ قطعة ومسندم على VÍA‏ قطعة. ويدل ذلك فى حد ذاته على أن جهود 
التنمية فى السلطنة تركز بشکل قوی على الناطق خارج العاصمة. 
وف اطار الاهتمام بالبعد الاجتماعی ومساعدة الفثات الختلفة للحصول 
على مسکن pide‏ یتجاوب مع احنیاجاتها واختیاراتها كذلك نفذت الدولة 
پرامج متنوعة ومتکاملة مثل برنامج بناء الساکن الإجتماعية لذوی الدخل 
الحدود بقسط شهری لایتجاوز ۲۰ ريالاً شهریاً وقد تم بناء اکثر من 
۰ مسکن فى اطار هذا البرنامج تکلفت نحو ۱۰۰ ملیون ريال عمانی 
خلال السنوات الماضية. 
وإلى جانب ذلك كان هناك برنامج الساعدات السكنية والذى بدأ منذ 
عام ۱ ويتم من خلاله منع مساعده سكنية بحد أقصى 5 آلاف ريال 
عمانی للمساعدة في عملية اعادة بناء أى ترميم المسكن وفق شروط محددة. 
وقد انفقت الدولة فيه نحو ۲۲ مليون ريال عمانى. 
ومنذ بداية الخطة الخمسية الرابعة ۱۹۹۰/۱۹٩۱‏ تم استحداث 
برنامج القروض الاسکانپة الميسرة بدون فوائد والتى يصل الحد الأقصي 
لها إلى ٠١‏ الف ريال عماني. وقد تم من خلالها تمويل ۱۰۳۸ مشروعا 
سكنياً حتى سبتمبر ٥‏ وبلغت تكلفتها ۲۱,۲۵۰,۷۸۶ ريالاً عمانياً. 
جدپر بالذكر ان بنك الاسكان العمانی الذى يصل رأسماله إلى ۲۰ 
مليون ريال عمانی -مدفوعة بالكامل- يسهم بدوره فى تقديم قروض 
لمشروعات الاسكان من خلال فروعه التسعة فى مناطق السلطنة. ولايحصل 
بنك الاسكان على فواش على قروضه ولكنه يتقاضى رسوم خدمات 
< توفير السکن مصرفية وإدارية محدودة للتخفيف عن كاهل المواطئين. وقد بلغت قروض 
الملائم للمواطن بنك الاسکان العمانی منذ إنشائه فى عام ۱۹۷۷ حتى نهاية كا 
(SAVY) Me asic,‏ قرضا بتكلفة إجمالية بلغت (۲۸۷,۰۸۲,۲۳۸) ريالاً عمانیا. 
te 7‏ ی ومعروف أن بنك الاسكان العمانى حصل على عدة قروض لمواجهة الزيادة 
العمائية. الكبيرة فى طلبات المواطنين. 


۳۹ ٩1/نامم‎ 


alo الحسرباء‎ 


شهد قطاع الكهرباء والمياه طفرة BS‏ كمية ونوعيةء خلال ربع القرن 
الماضى منذ انطلاق مسبرة الخير على هذه الأرض الطيبة بقيادة حضرة 
صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد العظم فى الشالث والعشرين من 
يوليى ۱۹۷۰. 

وبالرغم مما يفرضه الانتشار السكانى على مساحة pS‏ بالإضافة إلى 
الطبيعة الجبلية من تحديات بالنسبة لامداد شبكات الكهرباء, والاستجابة 
للاحتياجات المتزايدة للمياه الصالحة للشرب وللاستخدام فى الجسالات 
الأخرىء OH‏ خطط التنمية الخمسية الأربع الماضية انهت تقريباً کل ما 
يتصل باستكمال البنية الاساسية لقطاع الكهرباء والمياه فى مختلف مناطق 
وولايات السلطنة. حيث عبرت أبراج الکهریاء وانابیب المياه ومحطات التحلية 
الوديان والسهول وارتفعت فوق سفوح الجبال لتصل إلى مختلف التجمعات 
السكانية خارج العاصمة, 

ومما له دلالة عميقة أن إجمالى الطاقة الكهربائية ف السلطنة قفر من ه 
میجاوات ف بداية السبعينات إلى 1,۶۰۱,۰۰۰ وبینما كانت محطة تولید 
الکهرباء الصفيرة بمنطقة ريام فى مسقط تعمل بالدپزل فان محطة کهرپاه 
الغيرة التی تصل قدرتها إلى ۰۰۷ میجاوات بعد التوسعات التی دخلت عليهاء 
وكذلك محطة الرسيل بمنطقة الرسیل الصناعپة, ومحطة کهرباء وادی 
0 ومحطة كهرباء منح تعمل بالغاز الطبیعی السال الذی يتم انتاجه 


وق محافظة ظفار ارتفع انتاج الکهرباء من Y‏ ميجاوات إلى Vey‏ 
ميجاوات حيث de y‏ الآن محطتين رئيسيتين أحدهما 3 صلالة والأخرى 3 
ریسوت والتی تم توسيعها. كما توجد ۱۲ محطة توزيع رئيسية واكش من 
۳ محطة توزيع فرعية. 

جدیر بالسذکر أن هذا العام» وهو العام الأول لخطة التنمية الخمسية 
الخامسة پشهد زيادة محسوسة ف انتاج وامداد الکهرباء والیاه من dali‏ 
كما al‏ يشهد ممارسة القطاع الخاص لدوره فى تشغيل اول محطة كهرباء 
يديرها القطاع الخاص وهی thas‏ كهرباء منح والتى تم تمويل استثماراتها 
من Gila‏ القطاع الخاص العماني والأجنبى AY‏ مليون ريال عمائي- 
وتضم المحطة ۲ وحدات غازية سعة کل منها ۰ میچاوات من Gal‏ ثانية, 
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۵ العمل على توفير 
الطاقة الكهربائية 
لتصل إلى كل منزل Ya‏ 
اي موفع من أرض 
السلطئة (محطة 
كهرباء منج). 


وق اطار نؤيادة el‏ الکهرباء ق مختلف .مناطق وولایات السلطنة پجری 
هذا العام تعزیز محطة کهرباء خصب ب ۸ میجاوات, وزيادة انتاج محطات 
«حیبی » و «الروضة» و «مدحاء» بمحافظة مستدم. 

ومع زيادة TLL‏ محطة oly gS‏ وكملية الپاه بالفبرة 6 مسقط پ ۳۰ 
ميجاوات: يجرى إنشاء محطتى محولات 3 ah‏ العنة» و «المنومة» مع زيادة 
lso GY ja u‏ ضيخان وإنشاء مططة مغولات رئيسية Vids‏ السعادة 
فى صلالة. 

وبيئما بوجد فى منطقة الباطنة ٤١‏ محطة توزیع رئيسية واکشر من 
۸ محطة توزيع فرعية, وف المنطقة الداخلية ۲۶ محطة توزيع رئيسية 
ونحو ۹٥۸‏ محطة توزيع فرعية, كما تم توصيل الكهرباء إلى منطقة الجبل 
الاخضر, فان النطقة الشرقية بها Y‏ محطات لتوليد الكهرباء بالإضافة إلى ۲۶ 
محطة توزيع رئيسية واكش من ۱۰۲۰ محطة توزيع فرعية. وف محافظة 
مسندم هناك ۱۳ محطة توزيع رئيسية و4۳۷ محطة توزيع فرعية. ومن ثم 
تغطى شبكات الكهرباء نحو ۸٩۰‏ من مختلف الاحتياجات. 

جدير بالذكر انه فى الوقت الذى تم فيه ربط محطات الكهرباء ف البريمر 
وعبری وشمال الباطئة بشبكة كهرباء وادى الجزی, فإنه تم ربط مناطة 
جنوب الباطنة بشبكة مسقط. وهناك خطة لإقامة شبكة كهرباء موحدة 3 


YO ۱ SV مان‎ 


البلاد بريط شبكات 
الکهرباء فى كل من مسقط 
ومنح وظفار والمنطقة 
الشرقية معا. 

وبالنسبة للمياه فان 
الاعتماد يتزايد على أسلوب 
تحلية المياه خاصة فى 
الماصمة Y‏ حين يتزايد 
الاعتماد على ea‏ 3 
الولايات» فمسقط تستخدم 
۰ من السعة الإجمالية 
لمحطة تحلية الغيرة. التى 
تقدر ب YA‏ مليون جالون 
يوميا وتعتمد على مياه 
الآبار لسد احتياجاتها 
الأخرى. 

وبينما توجد فى مسقط 
وصلالة شبکات متكاملة لتوزيع ell‏ خاصة بعد تمديد خط مياه شارع 
السلام فى صلالة, فان الآبار تلعب gs‏ حيوياً فى مختلف مناطق السلطنة 
(پوجد نحو ٩۰‏ بكرا فى كل من منطقة الباطنة ومنطقة الظاهرة والمنطقة 
الداخلية تم حفرها) وإلى ila‏ ذلك تقوم الحكومة بالتوسم ف |نشاء 
محطات تحلية المياه خاصة ف المناطق النائية مع زيادة طاقة بعض المحطات 
القائمة بالفعل. 

وف هذا الاطار يشهد العام الحالى اضافة وحدة تحلية بسعة 5 مليون 
جالون فى محطة الغبرة بمسقطء مع الانتهاء من عدة وحدات لتحلية المياه 
تتراوح بين ۰۰ إلى fe ٠٠٠١‏ مكعب يوميا وفقاً للاحتياجات الفعلية لكل 
موقع وتقام هذه الوحدات فى كل من آدم» وهیماء وخمخام. وعشبرجه, وحج, 
وليما. 

بالإضافة إلى تمديد شبكة نزوی وبعض تمديدات المياه فى pat‏ ومسقط 
وصلالة وتجدر الاشارة إلى أن وحدات تحلية المياه منتشرة كذلك فى كل من 
صور ومصيرة والمنطقة الوسطی. 

وى ضوء ذلك فإن اهتمام السلطنة بعملية تحلية المياه والسعى إلى 
التوصل إلى انسب وأقل السبل تكلفة ف هذا المجال يمثل امرا حيوياً لسد 
الاحتياجات المتزايدة للمياد. 
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حر ثروة المياه نعمة 
Lam‏ الله بها الانسان 
فوجب المحافظة عليها 
وتامين مصادرها وهو 
ما تعمل على تحفيقه 
جهود الدولة ليل 
نهار. 


4 مجموعة من 
البطاقات الهاتفية 
لاستخدامها على 
احدث أجهزة الاتصال 
من اجل خدمة 
المواطن, 


| ار 


ليس من المبالغة فى شيء القول بان قطاع الاتصالات هو واحد من 
القطاعات التی اختزلت فيها السلطنة قروناً عدة بانتقالها من عصر 
الاتصال الشخصی الباشر إلى عصر الاقمار الصناعية والهاتف النقال 
والانترنت. وقد تحققت هذه الطفرة الضخمة. برغم الصعوبات التی ترتبت 
على طبيعة طوبوغرافية الاراضی العمانية واتساعهاء کضرورة تنموية من 
duals‏ وكوسيلة لاغنی عنها لتحقیق التواصل والتفاعل بين السلطنة 
ومحیطها الاقلیمی والدولی ومواكبة لاحدث تکنولوجپا العصر التاحة من 
Gab‏ ثانية تحقيقاً لرفاهية الانسان العمانی. 


الاتصالات السلكية واللاسلكية 

تضم خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية مجموعة متنوعة 
ومتکاملة من الخدمات التى تحقق الاتصال السهل والسريع سواء بين 
منساطق وولایات السلطنة أو بين السلطنة ومختلف دول العالم الأخرى 
وعلى مسدار الساعة. ويجىء تشغيل خدمة الهاتف السدولی التنقل 
«جى.اس.ام» اعتبارا من نوفمبر ١147‏ وبتكلفة بلغت ۸,۶۹۲,۰۰۰ ريالاً 
[los‏ إضافة كبيرة لخدمة الاتصالات المتاحة وتغطى هذه الخدمة فى 
مرحلتها الأولى محافظتى مسقط وظفار بالإضافة إلى ولاية صور التى 
تحتضن احتفالات هذا العام بالعيد الوطنى السادس والعشرين المجيد 
وكذلك ولايات ساحل الباطنة وولاية البريمى وسيتم تغطية GE‏ مناطق 
السلطنة مع منتصف العام القادم ۷ جدير بالذكر يجرى كذلك 
استكمال الاعداد لادخال شبكة الانترنت إلى السلطنة مع نهاية العام 
الجارى. 


الخدمات الهانفية 

تستخدم الشبكة الهاتفية فى السلطنة المقاسم الرقمية وقد بلغت السعة 
الإجمالية لها ۲۳۰,۷۹۹ Cathe las‏ حتى نهاية ابريل NAVY‏ وبلغت 
السعة العاملة ۱۸۰,۶۲۳ Gila ls‏ بالاضافة إلى مقسم الهاتف السيارء 
وتتضع ضخامة التحول الذى تم اذا علمنا أن عدد الخطوط الهاتفية فى 
السلطنة عام ۱۹۷۰ كانت 501 [ba‏ هاتفیاً فقط. : 


009 VVyles 


e bt of Oy 


on ae انف‎ "une ذظ‎ 


1000017 


٠ الهیثه العامة‎ 
باس‎ 00 al gall 


السلكية واللاسلكنا زوم انط باهرا 2 


Ypres E J 
R.O6. 000 


جدير بالذكر أن الخدمات الهاتفية تغطى الآن كافة مدن وقرى السلطنة 
ويكفاءة عالية خاصة بعد استخدام الكوابل المحورية التشابهية والكوابل 
الرقمية وكوابل الألياف البصرية وشبكات الميكروويف وشبكة الأقمار 
الصناعية وقد قامت الدولة بتخفيض تعرفه الاتصالات الدولية بين الثامنة 
مساء والسابعة صباحاً بنسبة تصل إلى ۸۳۰ مع معظم دول العالم؛ كما 
يجرى بحث تخفيض التعرفة للاتصالات الداخلية خلال الفترة القادمة 
gay‏ ما يخدم المواطن والحركة التجارية ف البلاد كذلك. 


الهاتف السيار 

يتكامل نظام الهاتف السيار مع شبكة الهاتف بالسلطنة» ويربط مقسم 
الهاتف ف مسقط جميع المشتركين فى هذا النظام عبر محطات الرادیو 
الاساسية المنتشرة فى مختلف مناطق السلطنة ¿Y‏ محطة ويصل sue‏ 
المشتركين إلى ۸۲۰۲ [Sito‏ حتى نهاية ابريل ١5597‏ وكان عدد المشتركين 
۷ مشترکا فقط عام VAAT‏ ومع انتشار هذه الخدمة تم اقامة مراكز 
صيانة ف كل من مسقط وصلالة وصحار ونزوى وابرا. 


النداء اللاسلكى 

بالنسبة لخدمة النداء اللاسلكى التی بدا تشغيلها فى أواخر عام ۱۹۹۱ 
فان عدد المشتركين قفز من ۱۸۰۲ مشتركا خلال الشهر الأول لتشغيل 
هذه الخدمة ليصل إلى ۰۸۲۱۳ مشتركا ف نهاية ابريل عام ١۱۹۹ء gay‏ ما 
أدى إلى زيادة عدد محطات الارسال من ۲۰ إلى ۶۸ محطة لتسهيل الآداء 
ومواكبة زيادة اعداد المشتركين. 


البريد الصوتى 

توفر خدمة البريد الصوتى التى ادخلت عام ۱۹۹۳ أربعة أنواع مختلفة 
من هذه الخدمة: اساسی, مستعجل وثنفيذى وإعلانى وتستخدم أحدث 
وسائل التقنية فى نظام ارسال وتخزين الرسائل. وتصل السعة المتاحة 
لهذه الخدمة إلى ۲۵ الف مشترکاً ويصل عدد المشتركين حتى نهاية ابريل 
من هذا العام إلى ۷۱۷۰ مشتركا. 


الهواتف العمومية 
امتدت شبكة الهواتف العمومية العاملة بالبطاقات إلى مختلف مناطق 
السلطنة وتعمل عبر شبكة الهاتف العامة وشبكة الهاتف السيار ويصل 
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عددها إلى ۳۹۷۶ [isla‏ عموميا وتغطى مناطق التجمعات السكانية 
وحافلات النقل العاملة على الخطوط الطويلة Lay pull‏ (مسقط / صلالة 
ومسقط/دبی) وعلی السفن السلطانية وق الوانیء لتسهیل الحصول على 
هذه الخدمة فى مختلف الواقع وهناك اقبال كبير علها. 


التلکس والتلغراف والفاکسمیلی والبروفاکس 

آدی التطور فى وسائل الاتصال الحديشة إلى انخفاض عدد الشترکین فى 
خدمة التلکس إلى WA‏ مشترکاً فى ابریل من هذا العام. كما انخفض الطلپ 
على دواثر التلغراف ف حين ازداد الاقبال على خدمة الفاکسمیلی المتاحة 
بسهولة محلیاً ودوليا. وبالنسبة لخدمة البیروف اکس والتى بدأت عام 
۱ لتسهیل ارسال واستلام الستندات فانه يتم توفيرها عبر پعض 
مکاتب البريد وهناك زيادة ف الاقبال علیها. 

جدير بالذکر انه تم توفير خدمات الرادیو الخاصة لعدد من الشترکین 
Lola‏ ف قری منطقة الظاهرة والراکز الصحية ف الناطق النائية وهناك 
0 محطة ضمن هذه الخدمة تخدم ۱۲۸ هاتفاً ف الناطق الناثية, 


الشبكة الدولية 

تضم الشبكة الهاتفية الدولية مجموعة من الوصلات الارضية 
والفضائية وعلى نحو يحقق الاتصال الباشر مع معظم دول العالم. ويصل 
عدد الدوائر فى هذه الشبكة إلى ٩۱۶‏ دائرة حتى نهاية ابريل الماضىء فى 
حين انها بدأت ب١١‏ دائرة فقط عام ۰۱۹۷۶ ويتوفر للسلطنة ¿Sub ¿Y‏ 
للاتصالات الفضائية تعمل عبر القمر الصناعى انتلسات فسوق المحيط 
الهندى من خلال المحطة الارضية الجديدة القياسية )1( بمجمع العامرات 
للاتصالات الفضائية. وتستخدم هذه المحطة الأرضية الجديدة تقنیات 
الارسال الرقمى مع ما يصل إلى ۲۸ محطة دولية وتصل عدد دوائرها إلى 
۰ دائرة. 

أما المحطة الأرضية فى ولاية عبرى فإنها تعمل مع القمر الصناعی 
الدولى انتلسات فوق المحيط الأطلنطى على درجة YEY‏ شرقا ويصل عدد: 
دواثرها إلى ۱۸۶ دائرة تخدم الاتصال الباشر مع أوروبا والأمريكتين. 
وبالنسبة للمحطة الارضية ف مجمع العامرات فانها تعمل مع القمر 
الصناعی العربی عربسات وتخدم الاتصالات الهاتفية والبث التلیفزیونی 
للدول العربية. 

جدیر بالذکر أن السلطنة استخدمت وصلة فضائية محلية لزيادة کفاءة 
الاتصالات المحلية بين محافظتی مسقط وظفار وتعد بذلك من السدول 
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' والعشرين المجيد. 


الرائدة فى استخدام المحطات الأرضية المحلية ف حقل الاتصالات واليث 
الاذاعى والتليفزيونى وقد تم تركيب محطات أرضية فى كل من ولاية 
all‏ وصحم» وصورء ونزوى» وخصب ومصيرة وتعمل كلها عبر 
القمر الصناعی العربى عربسات. ومع نهاية ابريل الماضى كان هناك 4۲۷ 
دائرة لنقل الحركة الدولية عبر المحطات الأرضية الفضائية. 


البرمد 

تعد الخدمات البريدية من الخدمات العملية وزهيدة التكلفة مقارنة 
بوسائل الاتصالات الأخرى. وقد انتشرت الخدمة البريدية لتصل إلى 
مختلف مناطق وولايات السلطنة بما فى ذلك المناطق النائيةء وبینما كان 
هناك مکثب بريدى واحد فى مسقط عام ۰ يصل عدد مكاتب البريد 
إلى اكثر من Lise AA‏ بالإضافة إلى اكثر من ۱۰۰ وكالة بريدية أهلية فى 
القرى النائية, كما تم توسيع الخدمة البريدية لتشمل خدمة الحقائب 
البريدية لتسهيل انتقال المستندات بين فروع الشركات والبنوك والمؤسسات 
التجارية وكذلك زيادة عدد صناديق ايداع الرسائل البريدية وصناديق 
البريد الخاصة gay‏ ما يتواكب مع النشاط المتزايد فى السلطنة Coles‏ 
واقتصاديا. 
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اعطت حكومة حضيرة صاحب الجلالة السلطان قابوس منذ بداية مسيرة النهضة 
اهتماماً [us‏ لقطاع المواصلات ليس فقط GY‏ تطوير طرق ووسائل الواصلات Ji‏ 
ضرورة حيوية لتحقيق التواصل والتک‌افل بين مختلف مناطق السلطنة ¿Sly‏ ايضاً OY‏ 
ذلك يمثل ضرورة اقتصادية واجتماعية وتنموية. وممالة دلالة أن Uda‏ السلطان العظم 
تحدث ف أغسطس عام ۱۹۷۰ عن «نظام عصرى للمواصلات .. وشبكة مواصلات 
برية تغطى ارجاء البلاد كافة». والآن يتوفر للسلطنة شبكة طرق برية على أحدث 
المواصفات العالمبة وعلى yas‏ لم تشهده من قبل, كما تشكل الموانىء والمطارات العمانية 
جسوراً ومنافذ مفتوحة للتواصل مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة. 


تطوير وتحديث المطارات 

بالرغم من عمليات التعديل والتطویر العديدة الثی ادخلت على مطار السيب 
الدولى الذى انشیء عام ۱۹۷۲ الا أن النشاط المتزايد لحركة النقل الجوى من 
خلاله والتى تترجم Gale‏ من النهضة الشاملة التى تشهدها البلاد. جعل من عملية 
التطوير والتوسيع ضرورة وحاجه dole‏ لاستيعاب هذه الحركة من ناحيه 
والارتفاع بالخدمات المقدمة من ناحية Lab‏ وق هذا الاطار تم افتتاح اضخم 
مشروع شهده مطار السيب الدولى فى نهاية ۱۹۹۵ وهو المركز الاقليمى لمعلومات 
طيران مسقط والذى يمثل نقلة كبيرة فى مجال تحديث الملاحة الجوية ف السلطنة 
dys‏ يواكب أحدث التقنیات على المستوى العالمى. 

وبينما تم الانتهاء من أعمال التشغيل لنظامى الرادار الباحث الاولی» والرادار 
الباحث الشانوى الجديدين تماما فى مطاري السيب الدولى وصلالة المدنى فى عام 
۰ تم ادماج JS‏ من الرادار والنظام الآلى الجديدين لطار صلالة المدنى مع نظام 
مطار السيب الدولى فى منتصف هذا العام ليتمكن مركن مراقبة مسقط من تثبع 
ومراقبة كافة الحركات الجوية المنضويه تحت نطاق نظامي الرادارين المذكورين. 
وقد تواكب ذلك مع تأسيس نظام جديد لمراقبة الحركة الجوية فى اجواء السلطنة 
يعتمد على الميكنة التلقائية الكاملة فى مطارى السيب الدولى وصلالة الدنی وتجديد 
مركز التحكم الفنی وبرج المراقبة لطار السيب, 

جدير بالذکر انه تم تحديث وتوسعة مقسم الخدمات الهاتفية وادخال 
تحسينات على نظم معلومات الرحلات الجوية؛ بالإضافة إلى زيادة الخدمات النوهية 
التى يقدمها مطار السيب الدولى من خلال افتتاح قاعة خاصة لرجال الاعمال, 
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وأخرى للأطفال المفادرين 
بدون ذویهم, كما يجرى اعداد 
الدراسات الخاصة بانشاء 
مبنی جدید لتموین الطاثرات 
| واقامة مبنی جدید للمسافرین 
. وتحديد مواقع بديلة لمدرج 
GE‏ بعظار dsg‏ 
ja‏ ومشروع توسيع مواقف 
و السيسارات. ومن أجل دعم 
| الحركة وعلاقات التعاون 
وحصركة النقل الجوى بين 
السلطنة والدول الأخرى تم 
التوصل إلى اتفاقيات للنقل 
الجوى مع كل من المملكة 
العربية السعودية والهند 
. واليمن وفیتنام خلال عام 
© 1۹۹۵ 

وبالنسبة لطار صلالة الدنی وهو ثانی اکبر مطارات السلطنة ویشهد حركة 
نشطة خاصة ف موسم الخريف (یونیو إلى سبتمبر) بسبب التدفق السیاحی خلال 
هذه الفترة على محافظة ظفار, فقد ادخلت العديد من عمليات التحسين والتطوير 
مشار اليها؛ بالإضافة إلى إنشاء رادار الطقس وتركيب لوحة التحكم فى انارة الطار 
ببرج المراقبة وزيادة مساحة وقوف السیارات, مع الانتهاء من إنشاء مبنى كبار 
الشخصيات وتحسين مبنى المسافرين والقادمين خلال العام الحالى. 

تجدر الاشارة إلى وجود عدة مطارات داخلية صغيرة وهی مطارات صور 
ومصيرة وخصب ودباء وتقوم شركة الطيران العمانی بتسيير رحلات جوية بين 
„Lan‏ السيب وهذه المطارات suc hy‏ المسافرين بها خلال العام ۱۹۹۵ نصو 
VY‏ مسافرا. وبالنسبة لطار صور فإنه تجرى دراسة اختيار موقع بديل له. 


"Lo yy!‏ الجوية 

فا الجال تم استبدال اجهزة التوابع Gl della‏ الاستبانة باخری 
اکثر کفاءة. LS‏ تم ots]‏ محطة اتومائيكية متکاملة بمطار دبا لخدمة اللاحة الجوية, 
واستبدال الحطة Aus Y)‏ للاقمار الصناعبة پعطار السیب الدول, وانشاء محطة 
رهف چديدة ثابعة لجامعا السلطان قابوس و تحت اشراف داثرة الارصاد الجوية. 
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الطيران العُماني 

حقق الطيرا ن العمانى خلال العام الماضى خطوات هامة على Gob‏ النجاح 
وذلك بزيادة شبكة خطوطه العاملة لتشمل القاهرة وصنعاء وذلك إلى wile‏ 
الخطوط العاملة إلى كل من دبى والكويت وترایفاندروم وكراتثي وكولومبى. كما 
جاءت زيادة رأس مال الشركة العمانية لخدمات الطيران إلى ٠‏ مليون ريال عمانى 
فى يونيى ۱۹۹۲ لتعطي Lads‏ أخرى للشركة التى تقوم بتوفير النقل الداخلى 
وخدمات الاسناد لخطوط الطيران ويساهم القطاع الخاص فيها بنسبة /V0‏ ومن 
ثم ستتمكن الشركة التى انشئت عام ۱۹۸۱ من زيادة اسطولها ودعم خدماتها 
وكانت قد سيرت اول رحلة لها فى ۱۹۹۳/۳/۲۰ بين مسقط وصلالة. 


الوانیء واطراقء البحرية ۱ 

پالنظر للدور الریادی البحری للسلطنة فى مختلف حقب التاریخ وذلك بحکم 
موقعها الاستراتیجی وصلاتها التطورة مع الدول والشعوب الاخری, كان طبيعياً 
أن تعطی حکومة حضرة Gale‏ الجلالة اهتماما ملحوظاً لتطویر الوانیء والمرافء 
العمانية لتکون قادرة لیس فقط على استعادة الدور البحري المپز للسلطنة ¿Sly‏ 
Lag!‏ لاستیعاب متطلبات التنمية والحركة التجارية الواسعة بين السلطنة وجیرانها, 

ly‏ جانب استکمال مشروع توسعة وتطوپر میناء السلطان قابوس بمسقط 
حپث تم تقوية الشبكة الكهربائية وتوسیع منطقة التخزین, فبانه تم الاتفاق de‏ 
تصمیم وتصنیع وتركيب الرافعة الثالثة بالميناء لدعم حركة التحميل والتفرپغ به 
وذلك فى نهاية ۱۹۹۰ مما عزن من امکانیات الیناء وزاد حجم حركة الشحن 
والتفریغ به. 

جدير بالذكر أن خ خطة وزارة المواصلات تتضمن القيام بأعمال Glue‏ میناء 
خصب ف محافظة مسندم بتكلفة تصل إلى ۱,۳ مليون ريال بالإضافة إلى استبدال 
عوامات على السواحل العمانية؛ Lol‏ بالنسبة لميناء ريسوت بمحافظة ظفار فإنه من 
اکشر الشروعات المستقبلية الحيوية التى يساهم فيها القطاع الخاص العمانى 
والدولى فى هذا المجال. 

ومما يزيد من أهمية ميناء ريسوت الذى تقوم بتطويره واحدة من اشهر 
الشركات العالميةء انه سيكون قادرا على استقبال سفن الجيل الثالث من الحاويات 
العملاقة وذات الغاطلس الکبیر, ومن ثم فانه سيخدم حركة الملاحة والتجارة & 
دول شرق أفريقيا والخليج وشبة القارة الهندية ومعروف أن الیناء يقع على طريق 
الملاحة الرئپسی بين منطقة الخليج والعالم وهو ما يشر بنجاح كبير بعد اكتمال 
تطويره قبل نهاية هذا العقسد باعتباره واحدا من اكبر موانىء الحاويات فى 
النطقة, 
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4 جهود مستمرة 
لتطوير (الطيران 
(lea‏ ورفع كفاءة 


من جانب آخر پجری الاعداد لإنشاء میناء بحری آخر فى شمال الباطنة فى هر شهد slo‏ 


صحار لخدمة الحركة التجارية والصناعية المتزايدة فى ثلك النطقة ala‏ 
وانه سیتم اقامة مصنع للسماد وآخر للألونيوم مما سيزيد من حركة 
النقل والتجارة هناك. وباس تكمال إنشاء هذه الوانی وتطص وير الوانی 
الأخسرى بالسلطنة يتعزز موقع السلطنة كمركز لتجارة الترائزيت solely‏ 
التصدير للدول الأخرى ف المنطقة بالنظر لما تتمتم به من امكانيات كبيرة ف هذا 
الجال. 


الطرق 

تمثل شبكة الطرق المرصوفة والتی تزيد على 0۲۰۰ کیلومتر تغطى مختلف 
انحاء السلطنة عنصرا من آهم عناصم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية, 
لا تحققه من ترابط وسرعة ف نقل الاشخاص والنتجات بين مختلف مناطق 
السلطنة» والی جانب الطرق الرصوفة هناك شبكة آخری من الطرق الحصوية 
والجبلية والترابية التی يتم شقها وفقأ للمعايير والواصفات الهندسية. ومن ثم 
يتجاوز أطوال شبكة الطرق العمانية 5٠١‏ ١١كيلومتر‏ اذ تتجاوز شبكة الطرق غير 
المرصوفة ۲۰۰ ۱۵ کیلومتر, 
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السلطان قابوس 
عمليات تطوير كبير 
التئمية والحركة 
التجارية. 


A‏ شبكة من الطرق 


الحديثة تمثد في AS!‏ ئ 


من موقع لثربط 
ربوع السلطناه 
المترامية الاطراف. 


تجدر الاشارة إلى أن وزارة الواصلات تعطى أهمية كبيرة لتوسيع واعادة 

هيل وتطوير شبكة الطرق العمانية» ومن ثم جرى اصلاح جسور طريق وادى 
الجزى (۲۰ جسراً) واعادة تأهيل طريق عبری/ ضنك (۵۰کیومترا) وطريق 
محضة /البريمى (hos Yo)‏ بالإضافة إلى إصلاح الطرق الداخلية بولايتى طاقة 
ومرباط فى وفمبر ۰۱۹۹۵ 

كما تم خلال هذا العام اعادة تأهيل طريق الباطنة القديم بين دوار البركة وحتى 
الخابورة (۱۱۰کیلومترا) ہما فى ذلك إنشاء دوار عند بلدة «الملدة» ونفق للمشاة عند 
«البداية» وبلغت تكلفة ذلك ۵,۷ مليون ريال عمانی, كما تم الانتهاء من تصميم وتنفيذ 
الطرق الداخلية بولايتى بهلا والحمراء, وسيح البركات بولاية منح» مع اصلاح أربعة 
جسور بالمنطقة الداخلية بتكلفة اجمالية بلغت نحو ۱,۰ مليون ريال عمانى. 

من جانب آخر يجرى Whe‏ إنشاء طريق محوت/ سناو بالمنطقة الوسطی بطول 
۰ كيلومتراً وبتكلفة تصل إلى ۳,1 مليون ريال عمانى وسيتم الانتهاء منه فى 
ديسمير AV‏ كما يجرى العمل فى إنشاء طريق وادى بنى خالد بالمنطقة الشرقية 
(المرحلة الأولى) وسيتم الانتهاء منها فى مارس ۱۹۹۷ وتجدر الاشارة إلى أن 
المواطنين يسهمون احيانا فى شق بعض الطرق بالجهود الذاتية Laos‏ لجهود الدولة فى 
هذا الجال, ومعروف أن شبكة الطرق العمانية من الشبكات ذات المواصفات العالمية. 
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Gly alll‏ والبيزة 


لم يكن مصادفة على أي نحو أن يكون الاهتمام بالبلديات والبيثة العمانية سمة 
دائمة ومميزة لمسيرة التنمية السوطنية على هذه الارض الطيبة منذ بدایتها, فالعناية 
بالبلديات Bully‏ هى فى جوهرها عناية بالمواطن وتهيئة افضل السبل والناخات لنموها 
التوازن لصنع التنمية والتقدم والرخاء والحفاظ فى نفس الوقت على الطابع المميز للوطن 
والطبيعة الاصيلة للمواطن عبر تضافر الجهود بين المواطن والبلدية وبين الحكومة 
والمجتمع لتحقيق الاهداف المنشودة. 

وبينما اكد حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم منذ العام 
الثانی لانطلاقة مسيرة النهضة الباركة على انشاء بلدیات Yo‏ امهات المدن حتى نصل هی او 
ف النهاية إلى تعمیم البلدیات فى كل مدينة وق کل قرية» حدد جلالتة -حفظة AU!‏ الخدمات البلدية من 
رؤية متكاملة للحفاظ على البيشة العمانية ف اطار عملية التنمية الشاملة تضمنت انه اجل راحة المواطن 
«انطلاقا من اهتمامنا الكبير بحماية البيئة الطبيعية, ومع كل ماحققناه من اس نی 
خطوات مهمة فى هذا المجال نالت بها عمان مكانة طيبة بين الدول المهتمة بحماية البلديات الاقليمية 
البیثة» فإنة يجب بذل الجهد ومراعاة الاعتبارات الخاصة بحماية البيئة عن دالبيثة). 
تخطيط وتنفيذ المشاريع الانمائية والمضى قدما ف تطوير الصلات القائمة مع 
المنظمات الاقليمية والدولية المعنية فضلاً عن قيام كل مواطن بواجبة؛ لما لذلك من 
اهمية كبرى لحماية مواردنا الطبيعية والصحة العامة من ای تاثيرات ضارة 
والمحافظة على الطبيعة الجميلة والمتميزة التى وهبها الك لعمائنا الحبيبة». 

وانطلاقا من هذه الرؤية المتكاملة صدر المرسوم السلطانی رقم ۱۱۷ لسئة ۱۹۹۱ 
بدمج وزارة البلديات الاقليمية ومجلس حماية البيثة ومكافحة التلوث ووزارة البيثة فى 
وزارة واحدة هى وزارة البلديات الاقليمية والبيئة. النی انطلقت تعمل على عدة محاور 
ليس فقط للحفاظ على البيئة وصون الطبيعة الجميلة في عمان ولكن ايضا لجعل نظام 
البلدیات وجهود تطويرها سبيلاً يعزز جهود التنمية ویفسح المجال للمواطن للمساهمة 
حيث هو في تطوير قريته أو مدينتة أو المنطقة التى يعيش فيها. ومن ثم اتسع نشاط 
البلديات الاقليمية حيث تشمل الآن ٤١‏ بلدية يتبعها ١4‏ فرعا و۲۲ مکتبا للنظافة 
بالولايات النائية لتقديم خدماتها فى مجال العمل البلدي بكل جوانبه. 


الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة 4- جهود متواصلة 
وبالرغم من of‏ جهود الحفاظ مل Rall‏ وصون الطبيعة هی Lily coladas‏ دس ادخ 
ومستمرة Las‏ ذلك زيادة وعی المواطنين باهمية العمل البيئي واشراکهم فيه باسالیب alga)‏ مسقط). 
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N UPA را‎ dik al ابعر‎ A كدان‎ ES 
ووضع‎ Gals التحقيق التوافسق والتكامل بين التنمية الشاملة والحفاظ على البيئة من‎ 
SEEN SE A واه وف الذي راز اون‎ er 
Sid GAG y Letal Lie allas 
الاستراتيجية ووضعها موضع التنفیذ. وهی ف مراحلها النهائية الآن» تكون السلطنة قد‎ 
العديد من البرامج‎ Ge قدمت نموذجا راثا ومتکاملاً فى هذا المجال وهو نموذج تعبر‎ 

والخطوات التى يجرى تنفيذها. 


يوم الببئة العماني وشهر البلديات والبيئة 

جديد بالذكر ان السلطنة احتفلت ف يوم A‏ يناير من العام الحالى 1155 وللمرة 
الاولى بيوم البيئة العمانى بناء على التوجيهات السامية لحضرة صاحب UGS‏ السلطان 
المعظم وتأكيداً لجهود السلطنة ومبادرتها ف التعاون على المستويين الاقليمي والدولى. 
ومن المعروف ان السلطنة تخصص كل عام شهرا للبلديات Bally‏ تتبارى فيه البلديات 
ف تقديم افضل الخدمات, وق اكتوبر عام ۱۹۹۵ ثم الاحتفال بمرور phe‏ سنوات على 
بده تجربة شه البلديات والبية والذى اثبت نجاحه وق الوقت الذى تقترب فيه 
مشروعات تطوير كل من صور والرستاق والبريمي من الانتهاء فإن مشروعات تطوير 
نزوی وصحار قد wales!‏ كما بدأت عملیات تطوير كل من عبرى ومحضة والجبل 
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الاخضر. وتراعى مشروعات التطویر. التى يتم خلالها تنفيذ العديد من شبكات الانارة 
وأقامة الحدائق وملاعب الاطفال وتجميل الاماکن الاثرية والسباحية والتاريخية, 
الحفاظ على طابع الاصالة Gill‏ يميز هذه Gull‏ والحواضر العمانية. 

جدير بالذكر ان وزارة البلدیات الاقليمية والبيئة تهتم فى اطار خطة التنمية 
الخمسية الخامسة التى بدأت العام الحالى على اقامة العديد من محطات معالجة مياة 
الصرف الصحی واستکمال مرافق الصرف الصحی ق عدد من gall‏ امنيا نزوی, 
سمائل, عبری, البريميءابراء صور, الرستاق. صحم؛ وخصب. كما سیتم انشاء مرکز 
علمي للبحوث والراقبة البيئية فى الجبل الاخضر وهو الاول من Less‏ ف السلطنة. كما 
ينتظر الانتهاء من انشاء مركن معالجة النفایات الخطرة والكيميائية بولاية ادم ووضع 
خطة متكاملة لحماية الياة الجوفية بالسلطنة وکذلك شبكة لرصد تلوث الهواء. 


لیس مصادفة أن يلتقى کل زوار العاصمة مسقط على مايميزها من جمال ودقة 
تخطیط وخدمات متکاملة. وبینما فازت مسقط بلقب انظف مدينة ف الخلیج هذا العام 
فاز مبنی بلدية مسقط ف عام ۹۶ بالرکز الاول فى مسابقة منظمة المدن العربية باعتباره 
نموذجا يجسد الطابع الاسلامی والعماره الحديثة. وتقوم بلدية مسقط بالاشراف على 
تنظيم الخدمات وتنفیذ الشروعات Gy‏ هذا LEY‏ تم افتتاح نادي الیخوت ‏ شاطیء 
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ass‏ وتوسعة حديق القرم الطبيعية. li,‏ که ag‏ شم مه بلدية د شلالات المياه 


مسقط انشئت عام ۱۹۱۹ الا أن مسقط تحولت خلال سنوات النهضة AS SLM‏ الى مدينة 
عصرية متکاملة الرافق والخدمات. 


بلدية ظفار 

بالرغم من ان بلدية ظفار chy‏ كوحدة صغيرة عام 111/١‏ الا انها تضطلع الآن 
بدور ضخم ف النهموض بمختلف مدن وولايات محافظة ظفار وخاصة مدينة صلالة 
التى تشهد اقبالا سياحي] متزايدا Cale‏ بعد عام خاصة خلال موسم الخريف. ومن ثم 
تقوم بلدية ظفار بتنفيذ خطة منهجية لاستكمال عمليات التشجير والتجميل وتطوير 
المناطق السياحية وإنشاء الحدائق والنتزهات العامة فى صلالة وريسوت ومرباط 
وغيرها بالإضافة الى العناية بالتخطيط العمرانى وتكامل الخدمات. 


مزید من المحميات الطبييعدة 

امتد الاهتمام بالبيئة في السلطنة من الزام مختلف المشروعات التنموية, las‏ فى ذلك 
الصانع بالتقيد بقواعد الحفاظ على البيئة العمائيةء التى وضعتها وزارة البلديات 
الاقليمية Bully‏ لتصل الى العمل من أجل اقامة مناطق خاصة لصون الطبيعة هي 
المحميات الطبيعية. خاصة وان السلطنة تزخر بالعديد من العناصر النادرة من 
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ترسم لوحة تعبيزية 
جمدلا 3 Mato.‏ 
القرم الطبيعية. 


الحيوانات والطيور والبرماثيات؛ الى جانب الغابات والرامى ضمن غطاء نباتى يتميز 


بكثير من التنوع ويضم العديد من النباتات النادرة. 

وحرصا من الحكومة على توفير sha‏ طبيعية لانواع مختارة من هذة الحيوانات 
التى تشمل الغزال العربی, والضبع الخطط, والها العربية, والنمر, والطهر العربي 
واكشرمن ۱۲ Lay‏ من الدلافين والحيتان» ونحو 5٠١‏ نوعاً من الطيور, و VO‏ من 
الزواحف والبرمائيات و 0 أنواع من السلاحف البحرية؛ ثم انشاء محمية خاصة للمها 
العربية في جدة الحراسیس, ومحمية للسلاحف البحرية في رأس الحد. كما تم خلال 
العام الحالى إنشاء محمية الديمانيات الطبيعية للطيور امام ساحل مسقط, ,ومحمية 
اخری للزواحف العمانية: 

جدير بالذکر أن اثثتين من هذه المحميات, وهما محمية الها العربية بجدة 
الحراسيس ومحمية الدیمانیات للطبور مدرجتان ضمن قائمة التراث العالمى للمواقع 
الطبيعية وهو مایمکس اهمپة هذة الواقع وقیمتها ليس فقط على الستوی الوطنی ولکن 
على الستوی الدولى كذلك. جدیر بالذكران سلطنة عمان تعدمن الدول ذات الاسهاه 
النشط ف العمل سواء على الستوی الاقلیمی yl‏ الدولى للحفاظ على البيئة وصو 
الطبيمة. فعلى الستوی الاقليمى عقد فى مسقط فى ابریل من عام 10 المؤتمر الخاد 
بمنع الناقلات من تفریغ النفايات وحماية البيئة البحرية. by‏ يناير من هذا العام عقد 
ن مسقط اجتماعات اللجنة التنفيذية للمنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية التى تضم 
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> الحافخلة على 
شواطثها من تلوث 
البحار, 


| ۲ انعم الله على 
السلطئة يخيرات 
وفيره من فيض 
الطبيعة وجماليات 
الببثة فاولت الدولة 
اهتمامها بها 
والحافظلة علبها. 


فى الخليج بما فى ذلك انشاء مركزين لاستقبال مخلفات السفن احدهما بالقرب من مضيق 
Gaya‏ وذلك للحيلولة دون القائها فى مياه الخلیج. 


جائزة السلطان قابوس لحماية البيثة 

وال جانب عضوية السلطنة ومساهمتها 3 عدد من الهیثات الدولية العاطة G‏ مجال 
البيئة مثل الاتحاد الدولى لصون الطبيعة والوارد الطبيعية, وبرنامج الامم التحدة للبيئة. 
بالاضافة الى الانضمام للعدید من الاتفاقيات والعاهدات الدولية بحماية ¡Cl‏ جاءت 
جائزة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد العظم لحماية البيئة JS‏ 
جائزة عربية على الستوی السدولی pall‏ عن الاهتمام العميق لجلالة السلطان العظم حفظه 
الله بحماية البيئة وطنیا واقلیمیا ودولیا وتمنح الجائزة مرة واحدة کل عامين للاسهامات 
المميزة للافراد والژسسات والنظمات فى مجال حماية البيئة وصون الطبيعة وقد فان بها 
عام ۱۹۹۱ مرکز الدراسات والبحوث Lad‏ الكسيكية وق هام AY‏ فاز بها العالم 
التشیکی جان جينيك, وف العام الماضى ۱۹۹۰ فازت بها السلطات البيئية الالاوية عن 
دارة وتنمية منطقة بحيرة ملاوى الطبيعية, ويتم منح الجائزة عن طريق برنامج الانسان 
والحیط الحيوي ن اطار منظمة الامم التحدة Gal‏ والثقافة والعطوم الپونسکو. 
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قابوس القائد : عهد وانطلاق لعمان الغد 
عمان تاريخ عريق واسهام حضاري قوي 
عمان الجغرافيا 

الهيكل التنظيمي للدولة 

مجلس الشورى 

المحافظات والمناطق والولايات 

الشئون القانونية 

الخدمة المدنية 

الدفاع 

الأمن 

السياسة الخارجية 

الإعلام 

التنمية 

المال والاقتصاد 


التجارة والصناعة 


الثروة النفطية والمعدثية 


Yoo 

الثروة الزراعية والسمكية والحبوانية Er‏ 
الوارد المائية ۱۷ 
التربية والتعلیم ۱۷۰ 
التعلیم العاي ۱۷۳ 
التدريب الهني ۱۷۹ 
رعاية الشباب ۱۸۳ 
الثراث القومي والثفافة ۱۸۹ 
العدل والأوقاف والشوژون الاسلامیه ۱۹ 
الخدمات الصحیة ۱۹۷ 
الخدمات الاجتماعية ۳۳ 
الاسکان ۳۷ 
الكهرباء والمياه Y‏ 
الاتصالات والبريد Yır‏ 
خدمات الواصلات ۳۳۹ 


البلديات والبيثة YYA‏ 


تصميم وإخراج 
عباس بن غلام رسول الزدجالي 


متابعة التتفیذ 
صالح بن هلال الخليلي 


“ 


تصوير 
اس . جى . بركاش  ۱٦۰۱۳۲۰۷۹۰۷۸‏ 
الحرس السلطانی العمانى ‏ “وت 

۲۲۰ ۰۲۲۳-۲۲۲ 890 ٠ الطيران العمانی‎ 
PAV At VA N كاف‎ ell العین‎ 
۱۲۸ت» ۱۳۱ ت يمين,‎ ۰۱۲۷-۱۲ A YY AY 
NT O Nef EA NEE NV 
۱۹۰ف ت ۲ ۰۱۹۲ ۱۹۶ت»‎ AR ۶ 
۱۲۱۱ ۰ ات‎ AVET 

۱ ف ت , ۲۳۲ 

الهيئة العامة للمواصلات السلكية ‏ ۲۱۳ ۰۲۱۵۰-۲۱۶ ۲۱۷ ف ت 


واللاساكية 
الهيثة العامة لأنشطة الشباب الرياضية ‏ ۱۸۳ VAT es ۱۸٤‏ 
والثقافية 


الهيئة العامة للكشافة والمرشدات ‏ ۰۱۸۷ ۱۸۸ ف ت 
آلن کروفت ۰ ۲۳۵ 
جامعة السلطان قابوس ‏ ۱۷۲ف ت ۰ ۱۷۹ ف ت ۰ ۱۷۸ 
جورج بوب ۱۳۹-۳۸۱۳۵۰۲۸ ۲ ف ت, om EE‏ 
VUE ۱۸۱۴ VY = VY‏ ۱۸۵ ۲۳۵ 
دنیس قلپپس ۰ ۰۱۵۱-۱۵۰ ۱۵۲ 
روزمري هکتور ۰ ۱6۱ ۱۸۹ ت 
سالم الهاشلي  ١٠١‏ ف ت ۰۱۷ ۰۲۰ ۱۲۱ ۲۵ ف ت ۰ ۲۱ 
۷ ف ت, wed ٩۹۵ ۰۹۰ ۰ AV OY‏ 
NS‏ شا ت ۰ ۱۵ ف ت O‏ 
a ۰‏ ۱۳۱ ت يسار 
شرطة عمان السلطانية ‏ 44, ۹9ت, ۹۷ف AA ٩۸ ws‏ 
شركة تنمية نفط عمان ۰ ۶۱۱۳۲ فه MO = Ve‏ ۱۵۵, اف NOV‏ 
VAY AVS‏ ۲۳۶ 
عېدالل Saul‏ لاغ 


عباس غلام 
كلية العلوم الإدارية 
محمد مصطفى 


محمد الراشدی 


محمد سالم الوضاحي 
مدارس الصحوه 
مركز التصویر 

Bra‏ التدریب الهني 
وزارة النفط والعادن 
وزارة الاعلام 


وزارة الثجارة والصناعة 
ورارة الدفاع 


وزارة الزراعة والثروة السمكية 
وزارة موارد الیاه 

وزارة البرید والبرق والهائف 
ؤؤارة tab‏ 

وكالة الائباء العمائية 


Te VT VV 

Vo , \VE 

0 ف ت )۹۲ف 
۰۱٩ VA NT‏ ۱۹ ف ۲۳-۲۲ 
EX EA‏ ۸۶ ف ۰ ۰۸۰ AY‏ 
- ۰۱۰۷ ۲۳۲ 

۲۳۱ - ۰ 

۱ ف. ۱۷۲ 

۶ ف, ۱۹۱ 

VAN ۰ 

۱۹ 

۱۳۱۰۱۰۰ ۰ ۱۴ ۴ OF, ۰ 
۱۷۹ ۰ ت‎ ۱۷۱ ۰۱۳۱ ES ۱ 
ی ی‎ VAY 
a ° YY A 
ف ت‎ ۸ ٥ 

۸٤ ۰ AY‏ ۰۵ ۸۷۰۱۸۱ ت 
AI AV AA‏ 

۹۱ 

۲۱۳, VW 

۳۹۹ 

۱۹۷ 

۷ فات, ۱۱۰ ته DAYA AVE‏ 
AYO - ۶‏ ۱۶۱ ف ت ۲ ۱۹۵ 
۳۳۷۳۵۸۵ 


رقم الایداع ٩۱/۱۱۸‏ 


المطابع العالية ‏ روي سلطنة عبان هاتف YY!‏ 
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